ELİPSİN ANALİTİK İNCELEMESİ 











kartezyen 











ELİPSİN ANALİTİK İNCELEMESİ 


Düzlemde sabit olan iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesine "elips" denir. Sabit iki noktaya elipsin odakları denir. 





A,A 
B,B' 
LAAJ 


(BB) 


: elipsin odakları 

: elipsin merkezi 

: asal (büyük) eksen köşeleri 

: yedek (küçük) eksen köşeleri 
Elipsin asal (büyük) ekseni 


Elipsin yedek (küçük) ekseni 


Elipsin üzerindeki tüm P(x,y) noktaları için (PFJ-JPF'JJAA'| şartı sağlanır. 


Merkezil Elips 


Merkezi orijinde ve eksenleri koordinat eksenleri olan elipstir. 


ay 
B(0,b) 





Elipsin Asal Eksen Uzunluğu : JAA'| —2a 























zi X Elipsin Yedek Eksen Uzunluğu : /BB'| —2b 
e 
A'(<a,0 AG <İ A(a,0 RE) 
a F(-c,0) “ (e) Elipsin Odakları Arasındaki Uzaklık : |FF'| —2c 
B'(0,-b) 
Ay 
Ay 8 
4 
.43 
X X 
> > 
— 8 —4 O 4 
.—-3 
— 
— 
Yukarıda verilen merkezil elips için şunları söyleyebiliriz. Yukarıda verilen merkezil elips için şunları söyleyebiliriz. 
> Asal ekseni, x ekseni üzerindedir. > Asal (büyük) ekseni, y ekseni üzerindedir. 
> Yedek ekseni, y ekseni üzerindedir. > Yedek (küçük) ekseni, x ekseni üzerindedir. 
> Asal eksen köşeleri (8,0) ve (-8,0) > Asal eksen köşeleri (0,8) ve (0,-8) 
> Yedek eksen köşeleri (0,4) ve (0,—-4) > Yedek eksen köşeleri (4,0) ve (-4,0) 
> Odak noktaları (4v3,0) ve (-4v3,0) > 


Odak noktaları (0,43) ve (0,-4v3) 








kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 


Analitik düzlem- 
de, asal ekseni Xx 
ekseni olan elips 
şekilde gösteril- 
miştir. 






Buna göre AÇ-A,0) 


I. Elipsin odak 
noktaları 
F(2,0) ve 
F'(-2,0) dır. 

Il. Elipsin asal eksen köşeleri A(4,0) ve A'C4,0) dır. 

1. Elipsin yedek eksen köşeleri B(0,2v3) ve B'(0,-23) tür. 


ifalerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 


AYI B)I C) Il 


D)LI 


E) İLMİ 


| soru 2 


Analitik düzlemde, 
asal ekseni y ekse- 
ni olan elips şekil- 
de gösterilmiştir. 














| soru 4 


Analitik düzlemde, asal ekseni 

y ekseni olan elips şekilde 

gösterilmiştir. 

Şekilde verilen elips için 

I. Asal eksen uzunluğu 10 br 

dir. 

Il. Yedek eksen uzunluğu 20 
br dir. 








III. Odaklar noktalarının koordi- 
natları (0,5v3) ve (0-53) tür. 


ifalerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 


B)Il C) III D)III E)LİLMN 


| soru 5 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen 
uzunluğu 6 br olan elipsin odaklar arası uzaklığı kaç br 











Buna göre E dir? 
1 Elipsinodaknok- Xx z 
taları F(0,2) ve B(-23,0) B(2y3,0) £ A)12 B)4v7 C) 10 D)2v7 E)5 
l m z 
F (0,-2) tür. E 
lo) 
Il. Elipsin asal — 
eksen köşeleri a 
B(2v3,0) ve e | soru 6 
B'(-2V3,0) dır. z 
Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 8 br yedek eksen 
IN. Elipsin yedek eksen köşeleri A(0,4) ve A(0.-4) dür. ğ Lİ - y N 
uzunluğu 10 br olan elipsin asal eksen uzunluğu kaç br 
ifalerinden hangisi veya hangileri doğrudur? dir? 
A)I B) Il CO) ll D)I,IN EYİ, İN A)10 B)6/3 C)2y41 D)4V3 E) VAİ 
| soru 3 
Analitik düzlemde, asal Ay 
ekseni x ekseni olan 5 soru 7. Ay 
elips şekilde gösteril- Analitik düzlemde şe- 3 
miştir. kilde verilen merkezil 
Şekilde verilen elips e elipsin odak noktala- 
için gi w rının o koordinatları x 
1. Asal eksen uzunlu- aşağıdakilerden han- > i 2g 
ğu 20 brdir. E gisidir? 
II. Yedek eksen uzun- 
luğu 10 br dir. 
Il. Odaklar arası uzaklığı 10/3 br dir. » 
ifalerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A) (3,0) (3,0) B) (3v3,0) (-3v3,0) C) (4,0) (-4,0) 
A)I B) LI C)l,lı D)I,II E)LILAN D) (0,4) (0,-4) E) (0,3v3) (0,-3v3) 
1-E 2-A 3-E 4-C 5-D 6-C 7 -B 








Elipsin Analitik İncelemesi 











kartezyen 


Merkezil Elipsin Denklemi 





Merkezi orijin ve eksenleri koordinat eksenleri olan elipse merkezil elips denildiğini vermiştik. 
x eksenini (a,0) ve (-a,0), y eksenini (0,b) ve (0,-b) noktalarında kesen merkezil elipsin denklemi 


lal > |bj ise elipsin asal (büyük) ekseni x eksenidir. 


Ay 
b 





-b 





Asal (büyük) ekseni x ekseni, yedek (küçük) ekseni y 
ekseni olan merkezil elips 


e 
a2 b? 


| kavrama sorusu 


1 ve Ja|>jJbj 


lal < |bj| ise elipsin asal (büyük) ekseni y eksenidir. 


y 
b 


Vx 





—b 
Asal (küçük) ekseni y ekseni, yedek (küçük) ekseni x ek 
seni olan merkezil elips 
y2 


x jal<Ibi 
— —1 ve lJal< 
a? b? 





Analitik düzlemde, denklemi 


2 y2 
KY, 
9 4 

olan elipsin 


a) Asal eksen köşelerinin koordinatlarını bulunuz. 
b) Yedek eksen köşelerininin koordinatlarını bulunuz. 


c) Odak noktalarının koordinatlarını bulunuz. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 
y 


a?”—9 ise a-13 

b2—4 ise b—-12 

lal >|b| olduğuna göre 

elipsin asal ekseni x ekse- 

nidir. 

a) a-13 ise asal eksen 
köşeleri (3,0) ve (-3,0) 

b) b—*2 ise yedek 
eksen köşeleri (0,2) ve (0,.—2) 

c) Ja|>|b| ise a2-b24c? olacağından 
32-22 402 ise c-1y5 
Buna göre, odak noktalarının koordinatları 


(W5,0) ve (-v5,0) olur. 


| çözüm 











Analitik düzlemde, denklemi 


2 y2 
<< 
4 9 
olan elipsin 


a) Asal eksen köşelerinin koordinatlarını bulunuz. 
b) Yedek eksen köşelerininin koordinatlarını bulunuz. 


c) Odak noktalarının koordinatlarını bulunuz. 


x2 yz Xx y2 3 


a?—4 ise a-*2 

b2—9 ise b-t3 

lal < |bJ olduğuna göre elip- 

sin asal ekseni y eksenidir. 

a) b—*t3 ise asal eksen 
köşeleri (0,3) ve (0,-3) 

b) a-t2 ise yedek eksen 
köşeleri (2,0) ve (2,0) 

c) Ja|<|b| ise b2-a?4c? 
olacağından 
32-22 402 ise c-1y5 
Buna göre, odak noktalarının koordinatları 


(0,v5) ve (0,-v5) olur. 

















Elipsin Analitik İncelemesi 





kartezyen 
| soru 1 
a, y? 


2 
Analitik düzlemde, denklemi iç olan elips için 











I. Asal eksen köşeleri (4,0) ve (-4,0) dır. 
II. Yedek eksen köşeleri (3,0) ve (-3,0) dır. 
Ii. Odak noktalarının koordinatları (7,0) ve(-v7,0) dır. 


ifalerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 


A)I B)I,I O), DD), EYİ, İN 


| soru 2 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elipslerden 
hangisinin asal ekseni x ekseni olup, asal eksen köşeleri- 
nin koordinatları (6,0) ve (-6,0) dır? 


| soru 3 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elipslerden 
hangisinin asal ekseni x ekseni olup yedek eksen uzunlu- 
ğu 8 br dir? 


| soru 4 


Analitik düzlemde, odak noktalarının koordinatları (5,0) ve 
(5,0) olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





Dp >06 
soru 5 
(soru 5. y 


2 
Analitik düzlemde, denklemi XY aş olan elips için 
20 45 


I. Asal eksen köşelerinin koordinatları (0,3v5) ve (0,—3v5) tir. 
Il. Yedek eksen köşeleri koordinatları (25,0) ve <2v5,0) alır. 
IN. Odak noktalarının koordinatları (0,5) ve(0,-5) tir. 


ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 


AYI B) Il OLU D),UI E)I,İN İN 


| 6 
soru ” 


2 
Analitik düzlemde, denklemi 3511 elipsinin asal ek- 


seni y ekseni olduğuna göre, k nın alabileceği en küçük 
tam sayı değeri kaçtır? 


D) 26 E) 36 


| soru 7 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elipslerden 
hangisinin asal ekseni y ekseni olup, yedek eksen köşele- 
rinin koordinatları (3,0) ve (-3,0) dır? 
2 ye 


B) 4 İ 1 4 
16 9 4 3 


2 2 
XY, 
3 4 


| soru 8 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elipslerden 
hangisinin yedek ekseni y ekseni olup, odaklar arası uzak- 
lığı 4v3 br dir? 





2 2 2 2 2 2 
Yİ şi al ye 
25 9 49 24 50 40 a) Yy. a a e v- 
2 y2 2 y2 12 24 12 36 36 12 
D) — 4 —— ) —ı—-1 
9 25 24 49 X y X y 
a ei 
36 24 24 6 
1-C 2-C 3-D 4-B 5—E 6-bD 7-A 8-D 





Elipsin Analitik İncelemesi 








kartezyen 
| kavrama sorusu 








> >060 
| çözüm 





V>x 





—2 


Analitik düzlemde şekilde verilen elipsin denklemini 
bulunuz. 





| kavrama sorusu 


la| 6 lb|—2 dir. 
la|>|b| olduğuna göre, elipsin asal ekseni x eksenidir. 
2 y2 2 ye 


a2 b2 36 4 


| çözüm 





Analitik düzlemde şe- Ay 
kilde verilen elipsin 
denklemini bulunuz. 


G1 


Vx 








| kavrama sorusu 





la| <2 lb|—5 dir. 
lal <|b| olduğuna göre, elipsin asal ekseni y eksenidir. 


2 2 2 ye 
Le e 
a b? 4 25 
2 w 
Cevap: 4” --1 
4 25 





| çözüm 





2 y 
Analitik düzlemde, denklemi 251171 olan elipsin 


grafiğini çiziniz. 


XY EE 

a? b? 25 16 
olduğundan a —t5 ve 
b—14 

lal >|b| ise asal ekseni 

x eksenidir. 

az * 5 olduğundan elips x 
eksenini (5,0) ve (-5,0) da 
keser. 

b— * 4 olduğundan elips y 
eksenini (0,4) ve (0,—-4) da keser. 











| kavrama sorusu | çözüm 
2 2 2 2 2 2 A 
Analitik düzlemde, denklemi KV aş olan elipsin e id 
16 25 a? b? 16 25 5 


grafiğini çiziniz. 


olduğundan a—*4 ve b—t5 


lal <|b| ise asal ekseni y 
eksenidir. 





Vx 


a-*4 olduğundan elips x ek- — O 4 
senini (4,0) ve (—-4,0) da keser. 
b—*5 olduğundan elips y ek- 
senini (0,5) ve (0,.—5) da keser. 











kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 
DR y2 


2 
Analitik düzlemde, denklemi 2151 olan elipsin grafiği 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


ay B) 


N 
N 
























































| soru 3 


Analitik düzlem- 
de, şekilde verilen 
elipsin denklemi 
aşağıdakilerden 





hangisidir? 
ii e 
5 2v3 
2 2 
Dt 
12 25 


| soru 4 


Analitik düzlemde, 
asal ekseni x ekseni 
olan elipsin asal ek- 




















E sen köşeleri ve odak 
z noktaları (o şekilde 
$ gösterilmiştir. 
| soru 2 y Şekilde verilenlere 
2 y © göre, bu elipsin 
Analitik düzlemde, denklemi —--——1 olan elipsin grafiği > göre, p 
20 45 a denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
aşağıdakilerden hangisidir? iz e pa 5 
© 
A) y 'y e j Bİ ar e 
25 25 b 
Ya > E) 47 
5 5 5 Xx 36 16 36 36 
e © * > 
35 1 e Gi 5 
25 2.5 
| soru 5 
C) D) Ay 
e Analitik düzlemde, asal ekseni 
y ekseni olan elipsin yedek 
eksen köşeleri ve odak nokta- .3 
ları şekilde gösterilmiştir. 

-25 z ğ N Xx 
Şekilde verilenlere göre, bu ö >” 
elipsin denklemi aşağıdaki- | 

35 lerden hangisidir? .-3 
E) iy 
2 
Xx ye Xx y2 X ye 
> A) — 4-21 B)— 4 ——-1 C) — ——1 
h pi Ra ir )ytg gta 
— (0) 3 ağ 3 
|) ar e 
EDİ 9 4 4 13 
ı - B 2 -C 3 - B 4-C 5 - E 








Elipsin Analitik İncelemesi 








kartezyen 








y 


2 ye 
Elipsin denklemi ği formatında verilmezse denklemin sağ tarafında 1 kalacak şekilde eşitliğin her iki tarafını aynı 
a 


sayıya böleriz. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, denklemi 9x2--4y2—36 olan elipsin 
a) Asal eksen köşelerinin koordinatlarını bulunuz. 


b) Yedek eksen köşelerinin koordinatlarını bulunuz. 


| kavrama sorusu 


Eşitliğin sağ tarafında 1 olmalıdır. Her iki tarafı 36 ile böleriz. 

2 2 2 v2 
9x MY 36 X iy 
36 36 36 4 9 
Buna göre, a—*2, b—-t3 





lal <lJb| ise asal eksen y eksenidir. 
a) b—t3ise asal eksen köşeleri (0,3) ve (0.—-3) 


b) a-1t2ise yedek eksen köşeleri (2,0) ve (-2,0) 


| çözüm 





Analitik düzlemde, denklemi 16x2-4-25y2-400 olan elipsin 


odak noktalarının koordinatlarını bulunuz. 


| kavrama sorusu 


Eşitliğin her iki tarafını 400 ile böleriz. 

2 2 2 v2 
16X 2Y 400 — X Lİ 2 
400 400 400 25 16 
a2-25, b?-16 
lal >Ib| olduğundan asal eksenimiz x eksenidir ve odaklar 
x ekseni üzerindedir. 
a2—b24c2 ise 25-c2416 

c-13 





Cevap: (3,0) ve (-3,0) 


| çözüm 








Analitik düzlemde, denklemi 16x249y2-144 olan elipsin 


grafiğini çiziniz. 


Eşitliğin her iki tarafını 144 ile 
böleriz. 
16x2 9y? 144 


144 144 144 
x2 y? 

9 16 

a2—9 ise a-13, 


b2—16 ise b-14 


Buna göre elipsin grafiği yukarı- 
daki gibi olur. 











kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














soru 1 


Analitik düzlemde, denklemi 3x2--4y2—12 olan elipsin asal 
eksen köşelerinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 


C) (2,0) (-2,0) 


abğalı- 


(0-2) 


| soru 2 


Analitik düzlemde, denklemi 4x24-9y2—36 olan elipsin 
odak noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) W5,0) (-v5,0) 


B) (13,0) (-v13,0) GC) (2,0) (-2,0) 


D) (0,v5) (0,5) E) (0,v/13) (0,-v13) 


| soru 3 

Analitik düzlemde, denklemi, 2x2-4-5y2—20 olan elipsin 
yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 

A)2 B)4 C)2v10 D)8 E) 10 


| soru 4 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elipslerden 
hangisinin asal ekseni y eksenidir? 
A) x242y7-5 


B) 3x244y2-24 C) 5x247y2-45 


D) 6x24-5y2-44 E) 9x2411y2—56 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, odak noktalarının koordinatları F(0,2v3) 
ve F(0,-2v3) olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
si olabilir? 

A) 4x24y2—-12 


B) 4x2 4y2-16 C) x242y2-12 


D) x2-4-4y2—16 E) x24-4y2—18 


| soru 6 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br, yedek eksen 
uzunluğu 8 br ve yedek ekseni x ekseni olan elipsin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 

B) 16x2425y2—100 


A) 4x2 -5y2—-25 G) 25x24-4y2—-100 


D) 5x24-4y2-20 E) 25x2416y2—-400 


| soru 7 


Analitik düzlemde, 
şekilde verilen elip- 
sin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisi- 
dir? 








A) 3x2 49y2—44 


B) 9x2 4y2—81 


GC) 3x24y2—-27 


D) x243y2-27 E) x24-9y2-81 


| soru 8 


Analitik düzlemde, x eksenini kestiği noktaların apsisleri sı- 
rasıyla -5 ve 5,y eksenini kestiği noktaların ordinatları sırasıy- 
la -5v3 ve 5v3 olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) 3x24y2-75 


B) 3x2 4y2—-25 C) x24y2-75 


D) x24-3y7-25 E) x243y2-75 








kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














Elipsin Asal ve Yedek Çemberleri 


Asal Çember: Merkezi, elipsin merkezi, çapı asal eksen uzunluğuna 


eşit olan çembere bu elipsin asal çemberi denir. 





Şekilde verilen asal çemberin denklemi 





y 
Asal 
çember 
X 
> 
-a ja 
Ay 
b Yedek 
—< çember 
Xx 
> 
-a a 





| kavrama sorusu 


Yedek Çember: Merkezi, elipsin merkezi ve çapı yedek eksen 
uzunluğu kadar olan çembere bu elipsin yedek çemberi denir. 


Şekilde verilen yedek çemberin denklemi 


2 2 —b2 
3 


| çözüm 





2 y 
Analitik düzlemde, denklemi 5111571 olan elipsin asal 


çemberinin denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


24 > 15 ise elipsin asal ekseni x eksenidir. 
Asal çember denklemi, x2-4-y2—a? 
X24y2—-24 
Cevap: x2 -y2-24 


| çözüm 





2 y 
Analitik düzlemde, denklemi ET olan elipsin asal 


çemberinin denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


16<25 ise elipsin asal ekseni y eksenidir. 
Asal çember denklemi, x2-4-y2—-25 
Cevap: x24-y2—25 


| çözüm 





Analitik düzlemde, şekil- Ay 
de verilen elipsin yedek 4 
çemberinin denklemini 


bulunuz. Vi 
X 
>» 


— 6 








Şekilde verilen elipsin yedek ekseni y eksenidir. 
Buna göre, elipsin yedek çemberinin yarıçapı 4 br ve denklemi 
X2 4 y2—42 

Cevap: x24y2—-16 








kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 
y2 


2 
Analitik düzlemde, denklemi al elipsinin asal çem- 


berinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2-2 B) x24y2-8 G) x24y2-10 


D) xX24y2—-15 E) x24y2—18 


| soru 2 
y? 


2 
Analitik düzlemde, Ee elipsinin asal çemberinin 
25 100 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2-125 B) x24y2-100 GC) x2*y2-75 


D) xX24-y2-25 E) X24y2—-5 


| soru 3 

Analitik düzlemde, 5x2--9y2—45 elipsinin asal çemberinin 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x24y2-3 B) x24y2-5 G) x24y2-9 
D) xX24-y2-25 E) X24y2—45 


| soru 4 


Analitik düzlemde, şekilde 
odak noktaları ve yedek ek- 
sen köşeleri verilen elipsin 
asal çemberinin denklemi 











KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 5 
XxX y2 
Analitik düzlemde, denklemi e g elipsinin yedek 


çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2-81 B) x2 -y?2-34 C) x24y2-25 


D) X2*-y2—-12 E) x24y2—9 


| 6 
soru ” 


2 
Analitik düzlemde, denklemi e elipsinin yedek 


çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2-48 B) x24y2-36 GC) x24y2-32 


D) x2*-y2—-16 E) x24y2-8 


| soru 7 


Analitik düzlemde, x eksenini kestiği noktalar arasındaki 
uzaklık 8 br, y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 
10 br olan merkezil elipsin yedek çemberinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

GC) x24y2-16 


A) x24y2-8 B) x24*y2-10 


D) x24y2—-25 E) x24y2-64 


| soru 8 


Analitik düzlemde, odak noktaları F(5,0) ve F'(-5,0), asal 
eksen uzunluğu 14 br olan merkezil elipsin yedek çembe- 
rinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





aşağıdakilerden hangisidir? A) x24y2-74 B) x24y2-64 C) x24y2-49 
D) x24y2—30 E) x24y2-24 
A) x24y2-13 B) x24y2-9 C) x24y2-5 
D) x24-y2—4 E) x24*y2—3 
1-C 2-B 3—C 4—-A 5—E 6-bD 7-C 8-E 





kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














Elipsin Doğrultman Çemberleri 


Merkezleri, elipsin odak noktalarında ve yarıçap uzunluğu asal ekseninin uzunluğuna eşit olan çemberlere elipsin doğrultman 


çemberleri denir. 


Odak noktaları (c,0) ve (-c,0), asal eksen uzunluğu 2a br olan elipsin doğrultman çemberlerinin denklemleri 


(xe)? 4y2-(2a)2 


(-c)24-y2—(2a)2 





| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y 
şekilde odak nok- 
taları ve asal ek- 
sen köşeleri veri- 
len elipsin doğrult- 
man çemberlerinin 
denklemlerini bu- 
lunuz. 


vx 





Elipsin Dış Merkezliği 


Şekilde verilen elipsin asal eksen uzunluğu 2a — 10 br 
Odak noktaları (4,0) ve (-4,0) dır. 
Doğrultman çemberleri 
(X44)24-y2—102 
04)2-4y2—102 
Cevap: (x44)24y2—100 
0-4)2-4-y2—-100 


Bir elipste odaklar arası uzaklığın, asal eksen uzunluğuna oranına bu elipsin dış merkezliği denir ve "e" harfi ile gösterilir. 


Elips için dış merkezlik 1'den küçüktür. 





> odaklar arası Liz Ek g-Z İs6 Dış imerkezik e © 
asal eksen uzunluğu Za a 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





2 w 
Analitik düzlemde, denklemi ata olan elipsin dış 


merkezliği kaçtır? 


a-3, b-2 

a?-b?4c? bağıntısından 

32—22402 ise c-vBtir. 

Buna göre, elipsin dış merkezliği 
MR 


e— 
a 3 VE 
Cevap: 7 





kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 


Analitik düzlemde, şe- 
kilde asal ve yedek 
eksen köşeleri veri- 
len elipsin doğrult- 
man çemberlerinin 
denklemleri aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





>X 





— 


A) (43)24y2—-36 
(-3)2 4y2-36 


B) (x46)24y2-36 
0-6)? 4-y2-36 


D) (x43v5)24y2—144 
0<3v5)2 -y2—144 


C) (x43)24y2-64 
03)2 Ky2—64 





E) (x4*3v3)24y2—144 
0-3v3)2 -y2—144 


| 2 
soru p 


2 
Analitik düzlemde, denklemi gt olan elipsin doğrult- 


man çemberlerinin denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X43)24y2-16 
03)2 -y2—16 
C) (x4v7)24y2—-64 
7)? 4y2—64 

E) (X4*5)24y2-64 

(0<-5)2 4y2-64 


B) (x43)74y2—64 
0<3)2 4y2-64 
D) (X4v7)24y2-16 
EV7)2 #y2—16 





| soru 3 


Analitik düzlemde, denklemi 4x2--9y2—36 olan elipsin doğ- 
rultman çemberlerinin denklemleri aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


B) (4v5)24y2-36 
EV5)2 4-y2—-36 


A) (x4v5)24y2-16 
(0 V5)2 4y2—16 


D) x24(y4v5)2-36 
X2 4 (y-v5)2 36 


C) x24(y4v5)2-16 
x2 4 (y-v5)2 16 





E) (x45)74y7—24 
(<-5)2 4y2—24 


| soru 4 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








> 06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, x——-4, x—4, y—-8, y-8 doğrularına te- 
ğet olan elipsin doğrultman çemberlerinin denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24(y44v3)2-128 B) x24(y-4v3)2-256 
X24-(y-4v3)2 —128 X24-(y-4v3)2 -256 
C) x24(y4-4)2-128 D) (X44v3)24y2-128 





X24(y-4)2 -128 0-AV3)2 4y2-128 


E) (X44v3)24y2-256 
0-4v3)2 4y2—256 


| soru 6 


Analitik düzlemde, odak noktaları F(0, 4), F'(0,-4) yedek 
eksen köşeleri B(3,0) ve B'(-3,0) olan elipsin dış merkez- 
liği kaçtır? 


3 3 
M7 B)5 


lu 
ala 


| soru 7 


Analitik düzlemde, odak noktalarından birisi F(6,0) olan 
elipsin dış merkezliği 5 olduğuna göre, bu elipsin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


| soru 8 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elipslerden 
hangisinin asal ekseni y ekseni olup, dış merkezliği 3 tür? 





Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 12 br yedek ek- — y2 Xx ye X ye 
sen uzunluğu 8 br olan elipsin dış merkezliği kaçtır? A) UT ei ) ri ) 160 
4 v5 v5 3 x2 x2 
A)5 B) > C) >. D) > E): yl ve 
3 3 2 5 20 36 16 36 
I-E 2-—C 3-B 4-C 5-B 6-bD 7—A 8-D 





Elipsin Analitik İncelemesi 








kartezyen 


Elipsin Parametrik Denklemi 








y? y 


a2 


2 
N a elipsinde 120050, b alırsak elipsin parametrik denklemleri 





| kavrama sorusu 


| çözüm 





2 y2 
Analitik düzlemde, standart denklemi İST olan 


elipsin parametrik denklemini yazınız. 


| kavrama sorusu 


a2-25 ise a-5 

b?-16 ise b-4 

Elipsin parametrik denklemleri 
xa cos9 ve y-b sin6 ise 
x-5c0os0 ve y—4sin0 


Cevap: x—5co0s4 
y—4sin9 


| çözüm 





Analitik düzlemde, parametrik denklemleri x-4c0s0, 
yz2sin4 olan elipsin grafiğini çiziniz. 


| kavrama sorusu 


Xx—4cos0 ise a—4 Ay 
2 


yz2sin9 ise b—2 


Buna göre, elipsin 
grafiği yandaki gibidir. 








| çözüm 





Analitik düzlemde, denklemi 4x249y2-36 olan elipsin 


parametrik denklemini yazınız. 


Her iki tarafıda 36 ile bölelim. 
2 9y? 36 
36 36 36 


xx ye 
9 4 

a?—9 ise a-3 

b?—4 ise b-2 

Elipsin parametrik denklemleri 
X-3c0Ss0 ve y—2sing 


Cevap: x—3co0s4 
y—2sino 


———— E—— 





kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 
EE y2 


2 
Analitik düzlemde, standart denklemi al olan elipsin 


parametrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x>9cos6 B) x—4sin6 C) x—3c0s6 
yz 4sin9 yz 9cos4 y —2sin9 

D) x-3sin0 E) x—2c0s0 

y — 2c0Ss0 yz 3sin0 


| soru 2 
Xx y2 
Analitik düzlemde, standart denklemi Pi olan elipsin 


parametrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x>6cos6 B) x-6sin6 C) x-9cos4 
y—9sing yz 9cos4 y — 6sin9 
D) x-3c0s0 E) x> vV6cos9 
y v6sino y > 3sin9 
| soru 3 
Analitik düzlemde, denklemi 25x2-436y2—900 olan elipsin 
parametrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x5cos6 B) x- 6cos4 C) x—5sing 
yz 6sin9 y—5sing y— 6cos4 
D) x 6sin6 E) x—4c0s6 
y— 5c0s0 yz 9sing 


| soru 4 


Analitik düzlemde, şe- 
kilde verilen elipsin 
parametrik denklemi 
aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


Ay 








KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








| soru 5 


Analitik düzlemde, parmetrik denklemi x—6cos0, y—4sind 


olan elipsin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
2 y2 
<.y 


B) —:--—-1 Cc) —— 
16 36 


| soru 6 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi x—4cos0, y—2sin4 
olan elipsin odak noktalarının koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (23,0) (-2v3,0) B) (2v5,0) (-2v5,0) C) (0,2v3) (0,-2v3) 


D) (0,2v5) (0-25) E) (4,0) (-4,0) 


| soru 7 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi x—5co0s0, y—3sin9 
olan elipsin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 

















A) x-9cos6 B) x-3sin6 C) x-4c0s6 
y —2sin6 y—2c0s0 y—9sino 
D) x- 9cos0 E) x—9sin9 
y4sin9 yz 4c0s4 
1-C 2-E 3-B 4-D 5-B 6-A 7 -B 








kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














Elipsin Doğrultmanları 


Vx 














| kavrama sorusu 
2 2 


2 y2 
X EL 3 P 
ii elipsinin doğrultmanlarının denklemi 
a 


a2 GE 
X “ex 
c c 








| çözüm 





y 


Analitik düzlemde, rini elipsinin doğrultman 


denklemlerini bulunuz. 


a”—9 ise a-3 
b2-4 ise b-2 
a2—b?4c2 bağıntısından 9—4-4-c2 ise c-v5 
Doğrultman denklemleri 
9 9 
x-— ve x-—— 


v5 v5 9 9 


Elips ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 


2 y2 
—4——-1 elipsi ile y>mx--n doğrusu için 

a? b? 

Il. mZa24b2—n? ise doğru elipse teğettir. 

Il. m2a24b2>n2 ise doğru elipsi farklı iki noktada keser. 


IN. mZaZ--b?<n? ise doğru elipsi kesmez. 


| çözüm 





| kavrama sorusu 
2 2 


Analitik düzlemde, y—2x4-k doğrusu 1g151 elipsine 


teğet olduğuna göre, k nın alabileceği değerler kümesini 


bulunuz. 


| kavrama sorusu 





a2-16 b”-8 m?—-22-4 
m2a?4-b2—k2 ise doğru elipse teğettir. 
4.164-8—k2 ise k-t6v2 
Cevap: 1-6v2,6vV2) 


| çözüm 





2 y2 
Analitik düzlemde, y—3x-4k doğrusu 551591 elipsi ile 
kesişmediğine göre, k nın alabileceği en küçük pozitif tam 


sayı değeri kaçtır? 





a2-25 b2-9 m?2-32-9 
m2a?4-b?<k? ise doğru ile elips kesişmez. 
9.2549<k2 


234<k2 
Cevap: 16 


————— <A ne —— 





kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 
y2 


2 
Analitik düzlemde, standart denklemi g1! elipsinin 


doğrultman denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 























4 4 3 3 3 3 
A — B 
)Xx p vex 5 )Xx g yek ri C) x-—vex 5 
4 4 16 16 
D) x-— ve x-—— E) x-— ve x-—— 
Ga A PS Tİ 


| soru 2 


Analitik düzlemde, 16x2425y2—400 elipsinin doğrultman 


denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 


> >06 
| soru 5 
y2 


2 
Analitik düzlemde, y——-2x4*n doğrusu 241591 elipsine 


teğet olduğuna göre, n nin alabileceği pozitif değer kaç- 
tır? 


A)2 B)3 C)3v2 D) 310 E) v102 


| soru 6 
xXx y2 
Analitik düzlemde, x-2y--4—0 doğrusu wi elipsine 


teğet olduğuna göre, k kaçtır? 





























5 5 25 25 5 5 7 9 
A B > 
)x ya 3 ) g ye 3 C)x Jı 2 7 B) 1 c)2 b; E) 4 
4 4 16 16 £ 
D) x—— a, E) x—— ——— © 
xe Ve X 5 Ji, Ve 5 > 
> 
S 
z 
e 
o) 
u 
ü 
R 
Ul 
E 
z 


| soru 3 


Analitik düzlemde, aşağıdakilerden hangisi parametrik 
denklemleri x—6cos6, y—5sin4 olan elpisin doğrultman 
denklemlerinden biridir? 








6 36 25 36 36 
A) xs B) x— — — 
)Xx 5 )x 5 C)x 6 D)x Ji E)x T 


| soru 4 

XxX y2 
Analitik düzlemde, y—-2x-4n doğrusu Br elipsine te- 
ğet olduğuna göre, n nin alabileceği değerler kümesi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 





| soru 7 


Analitik düzlemde, 8x-4y-k—0 doğrusu 
35x2--25y2-175 elipsini farklı iki noktada kestiğine göre k 
aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz? 

A) 38 B) 32 C)24 


D) 22 E)5 


| soru 8 


Analitik düzlemde, aşağıda verilen doğrulardan hangisinin 
8x2 -4-24y2—192 elipsi ile ortak noktası yoktur? 





A) y>2x-5 B) y>2x C) y>2x4-4 
A) 1-2,2) B)1-3,3J) C)1-V7,V7) D)1-2v7,2v7) E)1-6,6) D) y-2x410 E) y-2x411 
1-E 2-B 3 D 4-E 5—E 6G-A 7-E 8-E 














kartezyeni Elipsin Analitik İncelemesi > 20 o 


Elipsin Teğet ve Normal Denklemleri 





Normal 





POd.YI) 





2 ye 
Denklemi mi olan elipsin üzerindeki P(x,.y,) noktasındaki teğetin denklemi 
a 
XX Yıy İ 
a? b? 
| kavrama sorusu | çözüm 











Analitik düzlemde, x2--2y2—8 elipsine üzerindeki P(0,2) x242y2—-8 denkleminde (0,2) noktasının koordinatlarını yerleşti- 
rirsek 


0.x-2.2y-8 ise y-2 


noktasından çizilen teğetin denklemini bulunuz. 


Buna göre, elipse P noktasından çizilen teğet y-2 doğrusudur. 
Cevap: y-2 


Elipsin Normalinin Denklemi 


Elipsin üzerindeki bir noktadaki normalinin denklemini bulmak için teğet denkleminden faydalanırız. Hatırlayalım! Bir doğru 
denklemini yazmak için gereken şartlar 


1) Doğrunun eğimi 

2) Doğrunun geçtiği bir noktanın koordinatları 

Normalin eğimi : Teğete dik olduğuna göre, normal ile teğetin eğimleri çarpımı —-1 dir. 
Normalin geçtiği nokta : Soruda zaten size verilmiş olmalıdır. 


| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde, P(2,-1) noktası 5x248y2-28 elipsinin a) 5x248y2-28 denkleminde (2,-1) noktasının koordinatları- 
nı yerleştirirsek 


5.2x1-8.(-1)y-28 > 10x-8y-28 
Sadeleştirisek teğetin denklemi 5x-4y-14—0 





üzerindedir. 


a) Elipsin P noktasından geçen teğetinin denklemini 


bulunuz. . 

b) 5x-4y-18-0 doğrusunun eğimi 
b) Elipsin P noktasındaki teğetinin eğimini bulunuz. 5 5 
m —————— 
c) Elipsin P noktasındaki normalinin eğimini bulunuz. -4 4 


c) Elipsin teğeti ile normali birbirine dik olduklarından eğim- 
leri çarpımı -1 dir. 


5 4 


anormal >-—İ ise Minormal “5 


d) Elipsin P noktasındaki normalinin denklemini bulunuz. 


d) Normalin eğimi - ise denklemi 4x*-5y--k-0 şeklinde- 
dir. Elipsin normali P(2,-1) noktasından geçtiğine göre, P 
noktası normal denklemini sağlar. 
4x45y4k-0 
4.245.(-1)4*k-0 
ks—3 tür. 

Normal denklemi : 4x4-5y-3—0 


———— «Are —— 





kartezyen 


Elipsin Analitik İncelemesi 














| soru 1 


Analitik düzlemde, 3x2-4-4y2—12 elipsine üzerindeki P(2) 
noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 


A)x42y-4-0 B)x42y44-0 G) 3x4-2y-6-0 


D) 3x-2y-0 E) x*y-6-0 


| soru 2 
xX y2 
Analitik düzlemde, EİN elipsine üzerindeki P(V6,1) 


noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 2x-3y4*1-0 B)x*y-2-0 G) V6x-2y-4-0 


D) V6x43y-9-0 E) x*v6y-10 


| soru 3 
x2 y? 
Analitik düzlemde, TE elipsine üzerindeki P(V2,2V2) 


noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? 


B) — C)-1 


z 
2 


| 4 
soru , 


2 

Analitik düzlemde, tie”! elipsine üzerindeki P nokta- 
a 

sından çizilen teğetin eğimi 2 olduğuna göre, bu noktadaki 

normalinin eğimi kaçtır? 


2 
D)-E 
)-3 


> 


4 2 3 
Ig iz Ee 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





> 06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, 3x2--6y2—12 elipsine üzerindeki 
P(V2,-1) noktasından çizilen normalinin eğimi kaçtır? 
A)-2 B)-v2 C)1 


D) v2 E)2 


| soru 6 


Analitik düzlemde, 2x2-4y2—5 elipsine üzerindeki P(-v2,1) 
noktasından çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) 2v2x-y4 2-0 


B)x-y*-2-0 C)x*-2v2y-/2-0 


D) x42v2y-1-0 E) V2x4y41-0 


| soru 7 


Analitik düzlemde, 
şekilde eksenleri 
kestiği noktalar ve- 
rilen elipsin üzerin- 
deki P(4,2) nokta- 
sından geçen nor- 
malinin denklemi 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 


22 


AP O 





A) x-2y-8-—0 B)-x*-2y-0 C) 2x-y--6—0 


D) 2x-y-6-0 E) 2x-4y11-0 


| soru 8 

Analitik düzlemde, 16x2--y2-20 elipsine üzerindeki P(1,2) 
noktasından çizilen normalin x eksenini kestiği noktanın 
apsisi kaçtır? 


A) -15 B) -7 





lll :leji 














kartezyen 








HİPERBOL 


4y Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları farkı sabit olan noktalar kümesine 
1B "hiperbol" denir. 

Hiperbolde odakları birleştiren doğruya hiperbolün "asal ekseni", hiperbolün 
asal ekseni kestiği noktalara "hiperbolün köşeleri" denir. Köşeleri birleştiren 
doğru parçasının orta noktasına "hiperbolün merkezi" denir. 


Hiperbol üzerindeki herhangi bir P(x,y) noktası için 











Merkezil Hiperbol 


(© UPRPRİİ AA | 


Merkezi orijinde ve asal ekseni eksenler üzerinde olan hiperboldür. 


F(c,0), F'(-c,0) hiperbolün odakları 





*B0,-b) 





| kavrama sorusu 


A(a,0), A(-a,0) hiperbolün köşeleri 

(AA' hiperbolün asal ekseni 

|AA'| —2a asal eksen uzunluğu 

|BB'| —2b yedek (sanal) eksen uzunluğu 


|CC'|—2c odaklar arası uzaklığı 


| çözüm 














Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan merkezil hiperbolde 
odak noktaları ve hiperbolün köşeleri şekilde gösterilmiştir. 


Hiperbolün üzerindeki bir P noktası için | |PF|-|PF'| | ifa- 
desinin değeri kaçtır? 


| kavrama sorusu 








Hiperbol üzerindeki herhangi bir P(x,y) noktası için 
NPFISJPF'I | JAA'| ise 


|IPFJ—JPF'||8 br Cevap: 8 


| çözüm 





Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br yedek eksen 
uzunluğu 4 br olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç 
br dir? 


Asal eksen uzunluğu 2a-8 ise a—4 

Yedek eksen uzunluğu 2b—4 ise b—2 

c2—-a24b? bağıntısından c2—42 422 
c-2v5 br 


Odaklar arası uzaklık 2c—4v5 br 
Cevap: 4x5 


——— — 





kartezyen 


Hiperbol 














| soru 1 











Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan hiperbol şekilde 
gösterilmiştir. 
Buna göre, 
I. Hiperbolün odak noktaları F(5,0) ve F (5,0) dır. 
Il. Hiperbolün asal eksen köşeleri A(4,0) ve A(-44,0) dır. 
IN. Hiperbolün yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 


ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 


A)I B)1Il O) LI D)I,IN ELLİ 


| soru 2 


Analitik düzlemde, asal ekseni 

















| soru 4 


Analitik düzlemde, odak 
noktaları F ve F', köşeleri 
A ve A olan hiperbol şekil- 
de verilmiştir. 

|AA'(-16 br olduğuna 
göre, ||PFJ-JPF'|| kaç 
br dir? 








A) 32 B) 28 


| soru 5 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br, yedek ek- 
sen uzunluğu 6 br olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı 
kaç br dir? 





y ekseni olan hiperbol şekil- > 
de gösterilmiştir. - DU Lü C)2v34 D)4v3 E) v34 
m z 
Buna göre, > 
1. Hiperbolün odak noktala- E 
rı F(0,5) ve F'(0,-5) dır. b 
II. Hiperbolün asal eksen a 
köşeleri A(0,3) ve A'(0,-3) b 
dır. Ş 
1. Hiperbolün yedek eksen | soru 6 
uzunluğu 8 br dir. 
ifadeleri Ni h ei Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen 
Ri iz İri uzunluğu 4 br, asal ekseni x ekseni olan hiperbolün odak 
noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A)I B)I,II C)ILII D)I,IN E) LLM 
A) (2v5,0) (-2v5,0) o B)(6,0) (-6,0) (o C) (5.0) (-5.0) 
| soru 3 D) (4v5,0) (-4v5,0) E) (6v5,0) (-6v5,0) 
Ay 
P 
E F X 
A O A di 
| soru 7 
Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 12 br, yedek ek- 
sen uzunluğu 8 br, asal ekseni y ekseni olan hiperbolün 
Analitik düzlemde, odak noktaları F ve F', köşeleri A ve A' olan köşelerinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
hiperbol şekilde verilmiştir. 

N A) (0, -8) B)(0,2v13) (0-213) C)(0,4v5) (0,-4v5 
|IPF'|-|PF|-18 br olduğuna göre, |AA'| kaç br dir? a y b ) ) 
A) 6 B) 9 C) 18 D) 24 E) 36 D) (0,2v5) (0,-2v5) E) (0,5) (0,-5) 

1-—E 2-E 3-C 4-bD 5—-C 6G-A 7-D 








kartezyen 


Hiperbol 











kavrama sorusu 








> >060 
| çözüm 





Ay 


Vx 





-4 Oo 4 





Analitik düzlemde, asal eksen köşeleri verilen merkezil 
hiperbolün yedek eksen uzunluğu 6 br olduğuna göre, 
odak noktalarını bulunuz. 


| kavrama sorusu 





Verilen hiperbolde a4 
Yedek eksen uzunluğu 2b—6 ise b-3 
c2—a24b? ise 
c2—42432 
c—5 
Buna göre, odak noktaları (5,0) ve (-5,0) dır. 
Cevap: (5,0) (-5,0) 


| çözüm 





Analitik düzlemde, asal eksen köşeleri A(12,0), A'(-12,0) 
yedek eksen köşeleri B(0,5) ve B'(0,-5) olan merkezil 
hiperbolün grafiğini çiziniz. 


| kavrama sorusu 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen 
uzunluğu 8 br ve asal ekseni y ekseni olan merkezil 
hiperbolün grafiğini çiziniz. 

















a—12, b—5 y 
c2—a? b? ise 
02-52 4122 5 
c-13br 
Hiperbolün asal ek- : . X 
seni x ekseni olduğu F'(-13,0) /-12 O 12 F(13,0) 
için odakları (13,0) 
ve (-13,0) dır ve 
grafiği şekildeki gibi 
olur. 
| çözüm 
2a-8br ise a-4br Ay 
2b-8 br ise b—4br 
c2—a? b? ise TOE) 
c2—-42 442 
c-4N3 br a 
Hiperbolün asal ekseni y x 
ekseni üzerinde olduğuna (4.0) o (4.0) ” 
göre, odak noktaları (0,4v2) 
ve (0,-4v2) dir ve grafiği (0-4) 
yandaki gibi olur. 
X0,-4v2) 











kartezyen 


Hiperbol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, asal 
eksen köşeleri verilen 
merkezil hiperbolün ye- 
dek eksen uzunluğu 8 
br olduğuna göre, bu 
hiperbolün odak nokta- 
ları (o aşağıdakilerden 
hangisidir? 

C) (3v2,0) (-3v2,0) 


A) (5,0) (-5.0) B) (4,0) (-4,0) 


D) (0,3) (0.-3) 


| soru 2 


Analitik düzlemde, asal eksen 
köşeleri verilen merkezil hi- 
perbolün yedek eksen uzun- 
luğu 8 br olduğuna göre, bu 
hiperbolün odak noktaları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


E) (0,5) (0-5) 


Vx 








A) (0,5) (0,-5) B) (0,8) (0,-8) C) (0,2v13) (0,-2v13) 


D) (0,10) (0,-10) 


| soru 3 


Analitik düzlemde, asal 
eksen köşeleri ve odak 
noktaları verilen mer- 
kezil hiperbolün yedek 
eksen uzunluğu kaç br 
dir? 


E) (5,0) (-5,0) 





| soru 4 


Analitik düzlemde, asal ek- 
sen köşeleri verilen mer- 
kezil hiperbolün yedek ek- 
sen uzunluğu 12 br oldu- 
ğuna göre, hiperbolün o- 
dak noktaları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 








A) (0,5) (0-5) B) (0,43) (0,-4v3) C) (0,10) (0,-10) 


D) (0,8v3) (0,-8v3) E) (0,20) (0,-20) 











KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 12 br, yedek ek- 
sen uzunluğu 8 br ve asal ekseni x ekseni olan merkezil 
hiperbolün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 








A) y B) y 
4 4 
Xx —-2v13 213 x 
e ——> © e—> 
—s /- |(9 6 8 —s |(9 6 
-4 
Cc) y D) y 
8 8 
-v13 413 x 
Dd © > © © 
—2 |O 12 6 /-12 |O 121 16 
ği — 
E) y 
6 
-2v13 2v13 x 
. > 





| soru 6 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 16 br, yedek ek- 
sen uzunluğu 12 br ve asal ekseni y ekseni olan merkezil 
hiperbolün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 




























Hiperbol 








kartezyen 


MERKEZİL HİPERBOLÜN DENKLEMİ 


Odakları x Ekseni Üzerinde Olan 
Merkezil Hiperbol 











Odak noktaları (c,0) ve (-c,0) 
Asal eksen köşeleri (a,0) ve (-a,0) 
Yedek eksen köşeleri (0,b) ve (0,—-b) 


olan merkezil hiperbolün denklemi 





| kavrama sorusu 


Odakları y Ekseni Üzerinde Olan 


Merkezil Hiperbol 





ay 
*c 
a 
X 
e e La 
—b O b 
—a 
*—C 





Odak noktaları (0,c) ve (0.-c) 
Asal eksen köşeleri 


Yedek eksen köşeleri (b,0) ve (-b,0) 


(O0,a) ve (0.-a) 


olan merkezil hiperbolün denklemi 








2 y2 
Analitik düzlemde, 25 gi hiperbolünün 
a) Asal eksen köşelerini bulunuz. 

b) Yedek eksen köşelerini bulunuz. 


c) Odak noktalarını bulunuz. 


| kavrama sorusu 


a?—25 ise a-5 

b2—9 ise b-3 

a) Asal eksen köşeleri (5,0) ve (-5,0) 

b) Yedek eksen köşeleri (0,3) ve (0,-3) 

c) c2—a24b2 ise c2—52432—34 
c—v34 

Odak noktaları (V34,0) ve (-vV34,0) 


| çözüm 





y2 x2 
Analitik düzlemde, a gi hiperbolünün 
a) Asal eksen köşelerini bulunuz. 

b) Yedek eksen köşelerini bulunuz. 


c) Odak noktalarını bulunuz. 


a?2—-36 ise a-6 

b2—9 ise b-3 

a) Asal eksen köşeleri (0,6) ve (0,—6) 

b) Yedek eksen köşeleri (3,0) ve (-3,0) 

c) c2—a24b2 ise c2—62432—45 
c-3y5 

Odak noktaları (0,35) ve (0,-3v5) 


——— E— 





kartezyen 


Hiperbol 














| soru 1 
x2 y2 


Analitik düzlemde, 0 15 ! hiperbolünün asal eksen 


köşeleri, yedek köşeleri ve odak noktaları ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur? 


Yedek Eksen 
Köşeleri 


(0,v15), (0.-v15) 
(W15,0), (-v15,0) 
(0,v15), (0.-v15) 
(W15,0), (-v15,0) 
(W15,0), (-v15,0) 


Odak 
Noktaları 


Asal Eksen 
Köşeleri 








A) (2v5,0), -2v5,0) (V35,0), (-v35,0) 





B) (2v5,0), -2v5,0) 
C) (W35,0), (-v35,0) 
D) (0,2v5), (0,-2v5) 


W5,0), «V5,0) 
(2v5,0), (-2v5,0) 
(0,v35), (0.-v35) 
(0,v5), (0,-V5) 














E) (0,2v5), (0,-2v5) 























> >06 
| soru 4 


Analitik düzlemde, köşelerinden birisi A(4,0), odakların- 
dan birisi F'(-6,0) olan merkezil hiperbolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


| soru 5 


Analitik düzlemde, yedek eksen uzunluğu 10 br, odaklar 
arası uzaklığı 26 br ve asal ekseni x ekseni olan merkezil 
hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





2 y e ye <2 ye 
) 169 25 169 36 a0 257 
< ye > y2 
E ) Yaa 257 13127 
| soru 2 5 
z 
X y2 2 
Analitik düzlemde, “194571 hiperbolünün asal eksen > 
köşeleri, yedek köşeleri ve odak noktaları ile ilgili aşağıda E 
verilenlerden hangisi doğrudur? Z 
N 
Asal Eksen Yedek Eksen Odak e | soru 6 
Köşeleri Köşeleri Noktaları 2 
Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu k br, yedek eksen 
A) (19,0), (19,0) o (0,3v5), (0,-3v5)) (8,0), (-8,0) uzunluğu m br, asal ekseni y ekseni olan merkezil hiper- 
B) (19,0), (49,0) (0,3v5), (0,-3v5)) (26,0), (26,0) bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
C) (8v5,0), (-3v5,0) (0.19), (0.-V19) (26.0), (26.0) | > Yİ, Ya yi 
k m ke m? km 4 
D) (0,3v5), (0—-3v5) o (v19,0), v19,0) | (0,8), (0-8) 
y2 x2 px. 1 
E) (0,19), (0,-v19)  (3v5,0), (<3v5,0) | (0,v28), (0-26) İn e mi 
| soru 7 
Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiperboller- 
den hangisinin asal ekseni y ekseni olup, odaklar arası 
| soru 3 uzaklığı 6v5 br dir? 
2 y2 
Analitik düzlemde, Mİ hiperbolünün odak noktaları <. v. B) y z <. 1 ) < — V 
o 16 4 36 9 36 9 
arasındaki uzaklık kaç br dir? 
y? x2 i Xx y2 
D) -——  — —— —— 
A)8v3 B)8 C)4v3 D)5 EA 36 16 16 36 
1ı-A 2-D 3—A 4—E 5-D 6-E 7 -B 





Hiperbol 





kartezyen 


kavrama sorusu 














> >060 
| çözüm 





Vx 





Analitik düzlemde, şekilde asal eksen ve yedek eksen 
köşeleri verilen hiperbolün denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 





Grafiği verilen hiperbolün asal ekseni x eksenidir. 


> XxX ye i 
Buna göre denklemi, ————1 şeklindedir. 
a? b? 
Şekilde verilenlere göre, a—7 ve b—5 
: N XxX ye 
Hiperbolün denklemi, ————1 
72 52 2 y2 
7——— ——1 
Cevap: 79-25 


| çözüm 





Ay 
Analitik düzlemde, 5 
şekilde asal eksen ve 
yedek eksen köşeleri X 
verilen hiperbolün 4 o 4 
denklemini bulunuz. 

— 





| kavrama sorusu 





Grafiği verilen hiperbolün asal ekseni y eksenidir. 


” Oy? Xx il 

Buna göre denklemi, ————1 şeklindedir. 
> b? 

Şekilde verilenlere göre, a—5 ve b—4 
y2 x2 

Hiperbolün denklemi, — ———1 
5? 4 c y 

evap: 25 16” 


| çözüm 








2 w 
Analitik düzlemde, 1651 hiperbolünün grafiğini çiziniz. 


a—4 ve b-3 
c2—a?4b? ise 
c2—-42432 ise c-5 


y 
3 
N — 
Hiperbolün, 5 |-4 O 4 5 
— 





odak noktaları 

(5,0) ve (-5,0) 

asal eksen köşeleri 

(4,0) ve (-4,0) 

yedek eksen köşeleri (0,3) ve (0,-3) 
ve grafiği yandaki gibi olur. 











| kavrama sorusu | çözüm 

Analitik düzlemde, Ye hiperbolünün grafiğini çiziniz. vk YX Ay 
a—4 ve b-3 il 
c2—a? b? ise 4 
c2—42432 ise c-5 
Hiperbolün, R . 
odak noktaları (0,5) ve (0-5) —3 o 3 
asal eksen köşeleri (0,4) ve 4 
(0-4) 
yedek eksen köşeleri (3,0) 45 
ve (-3,0) ve grafiği yandaki 





gibi olur. 








LGIy UYARI 


Hiperbol 














| soru 1 





Analitik düzlemde, şekilde asal eksen ve yedek eksen 
köşeleri verilen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 








Analitik düzlemde, şekilde odak noktaları ve köşeleri veri- 
len hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Xx ye Xx ye Xx ye 
36 16 9 36. 9 27. 
2 w 2 ye 
e yE - > 
9 27 27 9 
| soru 3 
e ” Ay 
Analitik düzlemde, şekilde 
asal eksen ve yedek ek- 
sen köşeleri verilen hiper- 43 
bolün denklemi aşağıda- N 
kil hangisidir? ” e —— e 
ilerden hangisidir 6 fe 6 








KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 4 
y? 


2 
Analitik düzlemde, 277271 hiperbolünün grafiği aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) y 


e 


B) 











A 
—v3 (0 3v3 ği 3 |Oo 3 
3 .-3v3 
3 
XxX 
38 O 3y3 
-3 





e 


y 
6 
z 
—y3 |O 3y3 
— 
| soru 5 
y? 


2 
Analitik düzlemde, İğ hiperbolünün grafiği aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

















A) y B) y 
va 18 
22 V22 x 22 v22 x 
AS |0 As loy 
vE 
* -y15 
Cc) Ay D) ay 
3 id 
Xx Xx 
 P # e O ys 
— 7 
İR ( 











Hiperbol 











kartezyen 


Hiperbol denklemi bazen farklı formatta verilebilir. 
y2 

7 
Aşağıda verilen örnekleri dikkatle inceleyiniz. 





2 
, .X 

Bu durumda verilen denklemi a 
a 


| kavrama sorusu 


1 şekline getirerek soruyu çözebilirsiniz. 


| çözüm 





Analitik düzlemde, 4x2-25y2— 100 hiperbolünün asal ekse- 
ninin uzunluğunu bulunuz. 


bale Uyarı 


Öncelikle yapmanız gereken, her iki tarafı da 100 ile bölerek 


hiperbol denklemini 
2 ye 
a2 2 
formatına getirmektir. 


| kavrama sorusu 


Her iki tarafı 100 ile bölelim. 
4 25y” 100 


100 100 100 
2 2 
X Yy -1 


a2-25 ise a-5 


Asal eksen uzunluğu, 2a—2.5—10 
Cevap: 10 


| çözüm 





Analitik düzlemde, 9y2—16x2— 144 hiperbolünün odak nokta- 
larının koordinatlarını bulunuz. 


| kavrama sorusu 


Her iki tarafı 144 ile bölelim. 
9y? 16 144 


144 144 144 


a2—-16, b2-9 
c2—a24b? ise c2—-1649-25 ve c-5 
2 ye 
Hiperbolün denklemi ei şeklinde olduğuna göre, asal 
a 

ekseni y eksenidir. 
Buna göre, odak noktaları F(0,5) ve F'(0,-5) 

Cevap: F(0,5) ve F'(0,-5) 





| çözüm 





Analitik düzlemde, 3x2-5y2—-15 hiperbolünün grafiğini 
çiziniz. 


y 
Xx 
3 İ 
a-yb, b-y3 xw 5 (0 Bİ 25 
c2—a? b? 
c2-543-8 
c-2v2 
Hiperbolde, 
(22,0) ve (-2v2,0) odak noktaları 
(5,0) ve (<v5,0) asal eksen köşeleri 
(0,v3) ve (0,-v3) yedek eksen köşeleri 
ve grafiği yandaki gibi olur. 











LCIyGYALII 


Hiperbol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, 15x2-20y2-300 hiperbolünün asal ek- 
sen köşelerinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) W15,0) (<V15,0) (o B)(W5,0) («v5,0) o C)(2v5,0) (-2v5,0) 


D) (0,v15) (0,-v15) E) (0,2v5) (0,-2v5) 


| soru 2 


Analitik düzlemde, 7x2-5y2—35 hiperbolünün yedek eksen 
uzunluğu kaç br dir? 


A) v7 B) V5 C)2v5 D)2v7 E)2v15 
| soru 3 

Analitik düzlemde, 6x2-5y2—30 hiperbolünün odak nokta- 
larının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 411,0) 11,0) B) (1,0) (-1,0) o C)(v30,0) (30,0) 


D) (0,v11) (0,-v/11) E) (0,1) (0-1) 


| soru 4 


Aşağıda denklemi verilen hiperbollerden hangisinin odak 
noktalarından birisi F(0,7) dir? 


A) 15y2-64x2-960 B)20x2-49y2-980  C) 9y2-49x2—441 


D) 24y2-25x2—-600 E) 24x2-25y2—600 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, odakları x ekseni üzerinde, asal eksen 
uzunluğu 12 br, yedek eksen uzunluğu 6 br olan merkezil 
hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4x2-y2—-36 


B) x2-4y2—36 GC) 2x2 -4y2—36 


D) 2y2-4x2-36 E) xy? -9 


| soru 6 


Analitik düzlemde, odakları y ekseni üzerinde, asal eksen 
uzunluğu 8 br, yedek eksen uzunluğu 4v3 br olan merkezil 
hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4x2-3y2-48 


B) 4y2-3x2-48 C) 3x2-4y2—-48 


D) 3y2-4x2-36 E) 3y2-4x2—48 


| soru 7 


Analitik düzlemde, odakları F(0,6) ve F'(0,-6), asal eksen 
uzunluğu 10 br olan merkezil hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 11y2-25x2-275 B)25y2-11x2-275 C)11x2-25y2—275 


D) 25x2-11y2—275 E) 92-4y2—45 


| soru 8 


Analitik düzlemde, şe- 
kilde odak noktaları ve 
asal eksen köşeleri veri- 5 
len hiperbolün denklemi 


AY 





aşağıdakilerden hangisi- 2 
dir? > 
— 
.—7 





A) 25x2-24y2—-600 B) 24y2-25x2-600 C) 24x2-25y2—600 


D) 16y2-25x2-240 E) 25y2-24x2-600 





2-D 3 4-D 


6-E 8-B 














i Hiperbol 
kartezyen, P »> 00 


HİPERBOLÜN ÇEMBERLERİ 








Asal Çember: Merkezi hiperbolün merkezi ve çapı asal eksen uzunluğu 
kadar olan çemberdir. 


Yedek Çember: Merkezi hiperbolün merkezi ve çapı yedek eksen 
uzunluğu kadar olan çemberdir. 


Doğrultman Çemberi: Merkezi hiperbolün odaklarından biri olan ve 
yarıçapı asal eksen uzunluğu kadar olan çemberdir. 

XX y? , in 

pori hiperbolünün 

Asal çember denklemi; x2-4-y2—a? 


Yedek çember denklemi; x2 4 y?—b? 





Doğrultman çember denklemi; (X--c)24y2—4a2 


0—0)24y2—4a2 





| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde, X-”” —1 hiperbolünün YY Xw. 
25 16 25 16 2 b ise a-5, b-4 


a) Asal çember denklemini bulunuz. 
) : a) Asal çember denklemi x2-4-y2—a2 ise x24y2—-25 


b) Yedek çember denklemi x24-y2—b? ise x24y2-16 
c) Doğrultman çember denklemlerini bulunuz. c) o2—a24b2 ise c2-25416—41 ve c-vy41 





b) Yedek çember denklemini bulunuz. 





Doğrultman çember denklemleri 
0)? 4y2-4a? ise (x4v41)2 4y?-100 
(X— c)2 -y2—4a2 ise (x-v41)2 4y2—100 


Hiperbolün Dış Merkezliği: Bir hiperbolde odaklar arası uzaklığın asal eksen uzunluğuna oranına hiperbolün dış merkezliği 
denir ve "e" harfi ile gösterilir. Buna göre 
odak noktaları arasındaki uzaklık o 2€ c 


Hiperbolün dış merkezliği — e — — — — Buna göre, 
ği > a asal eksen uzunluğu 2â a S 





Hiperbolde dama e > 1 dir. 








| kavrama sorusu | çözüm 
2 2 





Analitik düzlemde, 2573671 hiperbolünün dış merkezliği (O 27-49 İse a-7, b?-36 ise b-6 
kaçtır? c2—a24-b2 ise c2-49436-85 ise c-v85 
c v85 


e—— ise e——— 
a 7 v85 
Cevap: 5 





kartezyen 


Hiperbol 














| soru 1 


2 y2 
Analitik düzlemde, 24-571 hiperbolünün asal çember 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x24y2—-6 B)x2*y2-12 G) x2-y2—-18 


D) x24y2-24 E) x24y2—42 


| soru 2 


Analitik düzlemde, x-2y2—24 hiperbolünün yedek çember 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)Xx24y2—-6 B)x2*y2-12 GC) x2-y2—-18 
D) x24y2-24 E) x24y2-36 
| soru 3 
x2 y2 
Analitik düzlemde, aşağıdakilerden hangisi is g”! hi- 


perbolünün doğrultman çember denklemlerinden birisidir? 


A) (<-5)24y2-64  B) (x-5)24y2—16 (oC) (x-5)74y2—100 


D) (V7)24y2-16 E) (-V7)24y2—64 


| soru 4 


Analitik düzlemde, asal çember denklemi x2--y2—12 yedek 
çember denklemi x2-4-y2—8 ve asal ekseni x ekseni olan 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, asal çember denklemi x24-y2—5, yedek 
çember denklemi x24-y2—3 ve asal ekseni y ekseni olan 
merkezil hiperbolün odak noktaları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) W2,0) (-v2,0) 


B) (2v2,0) (-2v2,0) o C)(0,v2) (0,-v2) 


D) (0,2v2) (0,-2v2) E) (0,4) (0,-4) 


| soru 6 


2 y2 
Analitik düzlemde, 5-1 hiperbolünün dış merkezliği 


kaçtır? 

2 3 v15 VAS 4 
A): B)- c)—— DS E)— 
da Ji ar a 5 


| soru 7 


Analitik düzlemde, dış merkezliği > asal eksen uzunluğu 


16 br ve asal ekseni x ekseni olan merkezil hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


x2 2 x2 2 x2 2 
jr e - > k —1 
25 16 16 9 256 144 
2 2 2 
EE a <Y, 
16 4 64 36 


| soru 8 


Analitik düzlemde, doğrultman çemberlerinden birisinin 
denklemi (x48)2-4-y2—144 olan hiperbolün dış merkezliği 





merkezil hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisi- kaçtır? 
dir? 
1 2 3 4 5 
ki ni e e 
8 12 8 12 i2 8 
> m 
1ı2 8 6 4 
1-D 2-B 3—-A 4—-C 5-D 6-bD 7'E 8-D 

















kartezyen Hiperbol »> 700 
Hiperbolün Asimptotları 
Ay b 
yY-aX Hiperbolün kollarına sonsuzda teğet olup, hiperbolün merkezinden 





geçen doğrulara bu hiperbolün asimptotları denir. 
xx ye 

a2 

merkezil hiperbolünün asimptotlarının denklemleri 








b b 
ya—x ve  yz-—x 
a a 








| kavrama sorusu 


y2 


| çözüm 
VE 
Analitik düzlemde, is 9 hiperbolünün asimptotlarını 


1 2 be 
bulunuz. > 9 b i 
Asimptot denklemleri; 





yPx ise yi 
a 4 


ye Di ise y-İx 
a 4 


Cevap: y-İx ve y--İx 
g4 4 


| kavrama sorusu 


Analitik düzlemde, asimptot denklemlerinden birisi yazı ve 


| çözüm 


Hiperbolün asal eksen uzunluğu 2a—18 ise a—9 





asal ekseni x ekseni olan merkezil hiperbolün asal eksen y2x-2x ise e 
z - B i > ai a 3 a 3 
uzunluğu 18 br olduğuna göre, hiperbolün denklemini b 2 
—-— ise b-6 
bulunuz.. ) 
a—9, b-6 ise hiperbolün denklemi 
2 y2 
* e 
2 v2 
Cevap: X y. 
81 36 


İkizkenar Hiperbol 


Asal ve yedek eksen uzunlukları eşit olan hiperbollere ikizkenar hiperbol denir. İkizkenar hiperbolde a — b dir. 


2 v2 
Buna göre ikizkenar hiperbolün denklemi — Xi veya düzenlersek 
“a 


x2-y2—a? hiperbolünün asimptotları y-x ve y—-x doğrularındadır. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 18 br ve asal 
ekseni x ekseni olan ikizkenar hiperbolün denklemini 
bulunuz. 


Asal eksen uzunluğu 2a-18 ise a-9 
Hiperbolün denklemi 
xy? —a? ise x7-y?—9? 


Cevap: x2-y2—81 


———ğ—ğ—ğ—ğ—ğ———— «#4 rh <—— 





kartezyen 


Hiperbol 














| soru 1 
y? 


2 
Analitik düzlemde, 16571 hiperbolünün asimptotların- 


dan birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


16 
——x 
9 


> 


)Y 


| soru 2 


Analitik düzlemde, x2-3y2—1 hiperbolünün asimptotların- 
dan birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y-9x  B)y-3x o C)y-v3x D)y-7x E)y- 


| soru 3 


Analitik düzlemde, asimptot doğruları yağx ve ya-İx 


olan merkezil hiperbolün odaklar arası uzaklığı 30 br oldu- 
ğuna göre, asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


E) 16 


| soru 4 


Analitik düzlemde, asimptotlarından birisinin denklemi 
y—2x ve odaklar arası uzaklığı 45 br olan merkezil hiper- 
bolün asal ekseni x ekseni olduğuna göre, denklemi aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 5 


Analitik düzlemde, asimptotlarından birisi yay ve odak- 


larından birisi F(17,0) olan merkezil hiperbol denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


iŞ e Xl 
225 144 64 225 289 4 
2 2 2 2 
YY Bi 
289 225 225 64 


| soru 6 


Analitik düzlemde, aşağıdakilerden hangisi odak noktaları 
F(15,0) ve F'(-1 5,0) asal eksen köşeleri A(12,0) ve 
A'(-12,0) olan hiperbolün asimptot denklemlerinden birisi- 


dir? 


| soru 7 


Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 12 br olan ikizke- 
nar hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


| soru 8 


Analitik düzlemde, x2-y?—18 ikizkenar hiperbolünün odak 
noktaları aşağıdakilerden hangisidir? 
B) (3v2,0) (-3v2,0) 


A) (8,0) (-3,0) C) (0,3) (0,-3) 





— y. — y. >... D) (6,0) (-6,0) E) (0,3v2) (0.-3v2) 
4 16 2 4 16 4 
2 y2 2 y? 
20 16 a2. 
1-C 2-D 3-A 4-A 5-E 6-C 7-E 8-D 





Hiperbol 








kartezyen 


Hiperbolün Parametresi 


y 
K K 








x2 























| kavrama sorusu 





2 
Yİ - 
Pp İk x 2 E 1 hiperbolünün parametresi: 


Hiperbolün odaklarının herhangi birinden asal eksene dik olarak çizilen 
kiriş uzunluğuna hiperbolün parametresi denir ve 2p ile gösterilir. 





| çözüm 





2 y2 
Analitik düzlemde, 5471 hiperbolünün parametresini 


bulunuz. 


| kavrama sorusu 


a2—-25 ise a-5 

b2-4 ise b-2 

Hiperbolün parametresi, 
2b2 2.4 8 

2p—— ——— —— 


v Cevap: : 


| çözüm 





Analitik düzlemde, x2-4y2—36 hiperbolünün parametre- 
sini bulunuz. 


Hiperbolün Doğrultmanları 


2 Ay 2 
- yi 
Cı N Cc 


x2 y? 


a2 


Her iki tarafı 36 ile bölelim. 
2 2 2 y2 
X 4y” 36 iğ yy 
36 36 36 36 9 
a2—-36 ise a-6, b?—9 ise b-3 
Hiperbolün parametresi, 
2b? 2. 9, 


2p-—— 
Li a 6 





Cevap: 3 


1 hiperbolünün doğrultmanları 


























kavrama sorusu 








| çözüm 





2 y2 
Analitik düzlemde, 16571 hiperbolünün doğrultman- 


larını bulunuz. 


a2—-16 ve b?-9 
c2—-a24b? ise c2-1649-25 ise c-5 


a2 . 6 
x-— ise x-— 

c 

a? . 6 
x-—— ise x--— 


Cevap: x- 15 veya EL 
© 5 5 


———ğ—ğ—ğ—ğ——«-$ rr << ———— 





Hiperbol 





LCIyGYALII 
| soru 1 











2 y2 
Analitik düzlemde, 361571 hiperbolünün parametresi 
kaçtır? 

A)2 B) 6 c)8 D) > E) - 


| soru 2 


Analitik düzlemde, 4x2—-6y2—24 hiperbolünün parametresi 


kaçtır? 
A vi B)2v3 C)4v6 02? e) 52 


| soru 3 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 18 br, yedek ek- 
sen uzunluğu 12 br olan hiperbolün parametresi kaçtır? 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 E) 10 


| soru 4 


Analitik düzlemde, asimptotlarından birisinin denklemi 
yaz olan merkezil hiperbolün odaklar arası uzaklığı 


8v5 br olduğuna göre, parametresi kaçtır? 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





> >06 
| soru 5 




















2 y 
Analitik düzlemde, aşağıdakilerden hangisi 5151 hi- 
perbolünün doğrultmanlarından birisidir? 
5 v3 4 3 25 
A)x B)x C)x— D) xs E)x 
a e a ve; San 


| soru 6 


Analitik düzlemde, 4x2-9y2—36 hiperbolünün doğrultman- 
larının denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


9 
A) x—1—— 
TE 
D) xs1— 


5 A3 


| soru 7 


Analitik düzlemde, aşağıdakilerden hangisi asal eksen 
uzunluğu 8 br, odaklar arası uzaklığı 12 br ve asal ekseni 
x ekseni olan merkezil hiperbolün doğrultman denklemle- 
rinden birisidir? 


| soru 8 


Analitik düzlemde, aşağıda verilen hiperbollerden hangi- 


sinin doğrultmanlarından birisi x--E doğrusudur? 





2 2 2 2 
Xx YE B) x2-y2—1 > 
A)2 B)4 C)6 D)8 E) 10 4 2 9 > 
2 2 
XY, ba 
9 16 4 9 
ib SA 3-D 4-B 5-E G-A 7-B 8-D 





Hiperbol 








kartezyen 








Bir Doğru ile Bir Hiperbolün Birbirine Göre Durumları 


— ye 
EE hiperbolü ile y—mx--n doğrusu için 
a 


m2a?-b2-n2 ise doğru hiperbolde teğettir. 
m2a?-b?2<n2 ise doğru hiperbolü iki farklı noktada keser. 


m2a?-b2>n2 ise doğru hiperbolü kesmez. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y-3x-4-k doğrusu EY hiperbolü- 


ne teğet olduğuna göre k nın alabileceği değerleri bulunuz. 


| kavrama sorusu 


m3, a2—4, b2—16 
m2a?-b?—n2 ise 32.4-16—k2 
20-k2 
k-*2vy5 
Cevap: 25 veya -2v5 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y-mx--v14 doğrusu 4x2-9y2—36 hiperbo- 


lüne teğet olduğuna göre, m in pozitif değeri kaçtır? 


| kavrama sorusu 


Hiperbol denkleminin her iki tarafını 36 ile bölelim. 
4 9y? 36 - — y? 
36 36 36 9 4 
a2-9, b?—4, n2—14 

m2a?-b?—-n? ise m?.9-4—-14 


msıv2 





Cevap: v2 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y—2x4-k doğrusu ME hiperbolü- 


25 16 
nü farklı iki noktada kestiğine göre, k nın alabileceği en 


küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? 


| kavrama sorusu 


m2, a2—25, b2-16 
m2a?-b?<n? ise 22.25-16<k2 
84<k2 
Buna göre, k nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri 


10 dur. 
Cevap: 10 


| çözüm 





y? 


Analitik düzlemde, ya-zas doğrusu vE K —1 hiperbo- 


lünü kesmediğine göre, k nın alabileceği değerler küme- 
sini bulunuz. 


m a 8, b2—k, n2—1 











m2a?-b2>n2 ise 781 

2-k>1 

1>k 
Cevap: (0,1) 


———— «Arp <——— 





LCIyGYALII 


Hiperbol 














| soru 1 
y? 


2 
Analitik düzlemde, y-mx--6 doğrusu 5-21 hiperbolü- 
ne teğet olduğuna göre, m in alabileceği değerler çarpımı 
kaçtır? 


A) -1 B) -2 Cc) -3 


| soru 2 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğrulardan 
hangisi 2x2-y2—1 hiperbolüne teğettir? 


A) y>2x*5 B)y>2x*4 C) y>2x*3 


D) yx2x42 E) y>2x-1 


| soru 3 
y? 


2 
Analitik düzlemde, 2x-3y--k-0 doğrusu ç-3-1 hiper- 
bolüne teğet olduğuna göre, k nın negatif değeri kaçtır? 


A) —1 


| soru 4 


Analitik düzlemde, 4x2-5y2—80 hiperbolünün y—-2x--3 doğ- 
rusuna paralel olan teğetlerinin denklemleri aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


A) yz2x44, y—2x-44 B) yz2xt6, y>2x-6 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





> >06 
| soru 5 
y? 


2 
Analitik düzlemde, y—3x-*-k doğrusu 21 hiperbolü- 
nü farklı iki noktada kestiğine göre, k nın alabileceği en 


küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? 


A) 5 B) 6 Cc) 7 D)8 E) 9 


Yukarıda verilen doğrulardan hangisi veya hangileri 
3x2-4y2-12 hiperbolünü farklı iki noktada keser? 


AYII B) IV C)I, Ul D)I,IV E)LILI,IV 


| soru 7 


2 
Analitik düzlemde, y—5x--k doğrusu ile E-y-1 hiperbo- 
lünün ortak noktası olmadığına göre, k aşağıdaki değer- 


lerden hangisi alamaz? 


B) 8 C)1 D)0 E)-4 


| soru 8 
y? 


2 
Analitik düzlemde, y-mx-3 doğrusu ile 5-5-1 hiper- 
bolünün ortak noktası olmadığına göre, m aşağıdaki de- 


ğerlerden hangisini alamaz? 





A) 7 B) 5 c)3 D) 1 E)-3 
C) y>2x48, y-2x-8 D) y>2x110, y-2x-10 
E) y>2x412, y-2x-12 
1—-E 2-E 3-C 4-C 5-C 6-bD 7—-A 8-D 





kartezyen 


Hiperbol 














Hiperbole Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri 


A. Hiperbolün Teğet Denklemi 


4y Teğet 
Normal 


OXZ 
Denklemi —-——— 
a? b? 


teğetin denklemi 


2 
y 1 olan hiperbolün üzerindeki P(x,,y,) noktasındaki 





a2 








XX Ye.Y 





e 





| kavrama sorusu | çözüm 
2 2 


Analitik düzlemde, ç-2-1 hiperbolünün üzerindeki 


P(4,2) noktasındaki teğetinin denklemini bulunuz. 


B. Hiperbolün Normal Denklemi 


X,>4, yı-2 değerlerini denklemde yerine yazalım. 


2 y2 
EN aş ise m ise 2-Y 

8 4 8 4 2 
Düzenlersek teğetin denklemi x-y-2—0 


Cevap: x-y-2-0 


Birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı -1 dir. Hiperbolün teğeti ile normali birbirine dik olduğuna göre eğimleri çarpımı 


Bir doğrunun denklemini yazabilmek için doğrunun eğimi ve geçtiği bir noktanın koordinatları bilinmelidir. Buna göre, 


Normal doğrusunun denklemini yazabilmek için 

1) Normalin eğimini bilmeliyiz. 

2) Normalin geçtiği bir noktayı bilmeliyiz. 

Normalin eğimi; m,.my--1 bağıntısından bulabiliriz. 


Normalin geçtiği nokta; soruda zaten size verilmiş olmalıdır. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, 4x2-2y2—28 hiperbolü ve üzerindeki 
P(3,2) noktası veriliyor. 


a) Hiperbolün P noktasından geçen teğetinin denklemini 
bulunuz. 


b) Hiperbolün P noktasından geçen teğetinin eğimini 
bulunuz. 


c) Hiperbolün P noktasındaki normalinin eğimini bulunuz. 


d) Hiperbolün P noktasındaki normalinin denklemini 
bulunuz. 


a) Xx,-3, y,-2 değerlerini denklemde yerine yazalım. 
4x2-2y2—28 ise 4.3x-2.2y-28 
12x-4y-28 
Düzenlersek teğetin denklemi; 3x—-y-7—0 


b) axs*by-#-c—0 doğrusunun eğimi 
a . Kİ —3 
ME ise teğetin eğimi ig imi 
c) Normalin eğimi 


1 
m,.m,——İ ise 3.m,--İ ve MN 


d) Normalin denklemi; normalin eğimi ci ise denklemi 
xt-3y-*-c—0 şeklindedir. a 
P(3,2) noktası normal denklemini sağlar. 
Xxt-38y1t-c—0 
313.24c-0 ise c—- 
Normal denklemi x--3y-9—0 


— << — EE — 





kartezyen 


Hiperbol 














| soru 1 
xX y2 


Analitik düzlemde, 0 hiperbolüne üzerindeki 


P(5,3) noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A) x-y-2-0 


B) x-y*-2-0 C)x4-y-3—0 


D) x*y-8-0 E) Xx-2y1150 


| soru 2 


Analitik düzlemde, 6x2-7y2—42 hiperbolüne üzerindeki 
P(7,6) noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) x4y-13>0 B) 2x-y-80 GC) x-2y45-0 
D) x-y-1-0 E) x-y*t1-0 
| soru 3 
y? 


2 
Analitik düzlemde, -5-1 hiperbolüne üzerindeki 
P(3,2) noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? 


A) 1 B) - G) > D) 1 E)2 


| soru 4 


Analitik düzlemde, 12x2-9y2—44 hiperbolüne üzerindeki 
P(2,k) noktasından çizilen teğetin eğimi kaç olabilir? 


1 


1 1 
A) -> B)-> oz D)1 E)4 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, ax2-by2—c hiperbolüne üzerindeki P 
noktasından çizilen teğetin eğimi > olduğuna göre, bu 


hiperbolün P noktasındaki normalinin eğimi kaçtır? 


7 5 
A B)7 Cc) -1 


| soru 6 


Analitik düzlemde, 4x2-7y2—9 hiperbolüne üzerindeki 
P(2,1) noktasından çizilen normalin eğimi kaçtır? 
izi Cc) 


8 7 
A B) — 
17 5 


| soru 7 


2 
Analitik düzlemde, -1 hiperbolüne üzerindeki 


xy 
a> b? 
P(3,4) noktasından çizilen teğetin denklemi 2x-y-2—0 ol- 
duğuna göre, bu hiperbolün P noktasındaki normalinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x*-2y4-6—0 


B)xt-2y12-0 C)x*-2y-110 


D) xy1t1-0 E) 2X*y-1-0 


| soru 8 


Analitik düzlemde, 5x2-y2—-1 hiperbolüne üzerindeki 
P(1,2) noktasından çizilen normalinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A) 2x4-5y—-12-0 


B) 2x4-5y43-0 C) 2x-5y48-0 


D) 5x-2y—10 E) 5x4y—7-0 





8-A 


PARABOL 














kartezyen 








PARABOLÜN ANALİTİK İNCELEMESİ 








Parabolün Parametresi 
4d 








... 


Parabolün Dış Merkezliği 


Düzlemde sabit bir noktaya ve sabit bir doğruya eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yerine parabol denir. Sabit noktaya parabolün odağı, 
sabit doğruya parabolün doğrultman doğrusu, odak noktasının doğrult- 
mana uzaklığına parabolün parametresi denir. 


Yanda verilen şekilde 

F : parabolün odak noktası 

d : parabolün doğrultman doğrusu 
O : parabolün köşesi 


Parabol üzerindeki herhangi bir noktanın, odağa ve doğrultman doğrusuna 
uzaklıkları eşittir. 


Şekilde, |PH|—|PF| ve |A.O|—|FO| dur. 


Parabolün odağının doğrultmana olan uzaklığına parabolün parametresi 
denir ve "p" ile gösterilir. 


Şekilde |AF| —p (parabolün parametresi) 
|AOJ-JFoj-£ 
2 


Parabolün dış merkezliği "e" ile gösterilir ve daima e—1 dir. 


| kavrama sorusu | çözüm 





Analitik düzlemde odak noktası F(6,0) ve doğrultmanı 


x--6 doğrusu olan parabolün 
a) Parametresini bulunuz. 


b) Köşe koordinatlarını bulunuz. 


4x-—6 y 








a) Odak noktasının doğrultmana uzaklığı parabolün para- 
metresini verir. 
Buna göre, p—6-6—12 

b) Odak noktası ile doğrultman doğrusunun orta noktası pa- 
rabolün köşesidir. Buna göre parabolün köşesinin koordi- 
natları (0,0) dır. 


——— EE — 





LCIyGYALII 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) ve doğrultmanı 
x--4 doğrusu olan parabolün parametresi kaçtır? 
A2 B)4 C)6 


D)8 E) 10 


| soru 2 


Analitik düzlemde, odak noktası F(5,0) ve köşesi A(0,0) 
olan parabolün parametresi kaçtır? 


A)3 B)5 C)10 D) 15 E) 20 
| soru 3 

Analitik düzlemde, köşesinin doğrultmanına uzaklığı 12 br 
olan parabolün parametresi kaçtır? 

A)24 B) 18 Cc) 12 D)9 E)6 


| soru 4 


Analitik düzlemde, parametresi 18 olan parabolün odak 
noktası ile köşesi arasındaki mesafe kaç br dir? 


A) 36 B) 24 C)18 D) 12 E)9 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 
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| soru 5 


Analitik düzlemde, odak noktası F(6,0) köşesi A(2,0) olan 
parabolün doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) x-6 B)xs—-4 C)x--2 


D) x0 E)x22 


| soru 6 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu x—-5, köşesi 
A(3,0) olan parabolün odak noktası aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (3,0) B) (6,0) 


C) (9,0) 


D) (11,0) E) (15,0) 


| soru 7 











Analitik düzlemde, doğrultmanı d, odak noktası F olan para- 
bol şekilde verilmiştir. 


Parabolün üzerindeki P noktasının odağa uzaklığı |PF | —12br 
olduğuna göre, P noktasının doğrultmana uzaklığı |PK| 
kaç br dir? 


A) 12 B) 10 c)8 D) 6 E)4 


| soru 8 


Analitik düzlemde, bir parabolün dış merkezliği aşağıda 
verilen değerlerden hangisini alabilir? 


B)-> Gİ D) 1 E) 


5 
A) -E 
3 








LCİNUYAII 


Parabol 














MERKEZİL PARABOL DENKLEMİ 
y? — 2px Parabolü 


A iy 
y?—2px 











| kavrama sorusu 


Köşesi orijinde ve kolları x ekseninin pozitif tarafında olan paraboldür. 


y?2-2px parabolünün parametresi : p 


odak noktası : FE, o) 
- N ya P 
|, b) doğrultmanı : ii 
köşesi :0(0,0) 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y2—8x parabolünün 
a) Parametresini bulunuz. 
b) Odak noktasının koordinatlarını bulunuz. 


c) Doğrultman doğrusunun denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


y2—2px bağıntısından 2px-8x ise p-4 
a) Parabolün parametresi p—4 tür. 
b) Parabolün odak noktası 
p 
F( —, O)sF(2 
(E.o)-reo) 


c) Parabolün doğrultman doğrusu 


5 ise x--2 doğrusudur. 


| çözüm 





Analitik düzlemde, odak noktası F(9,0) ve doğrultmanı 
x--9 olan merkezil parabolün denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


Parabolün parametresi p—2.9—18 
y2—2px ise y?—2.18x ise y2-36x 
Cevap: y2—36x 


| çözüm 





d y 





X-—7 


Analitik düzlemde, F(7,0) noktasına ve x—-7 doğrusuna 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir? 


Sizden istenen odak noktası F(7,0) ve doğrultmanı x—-7 doğ- 
rusu olan paraboldür. 
Parabolün parametresi p—2.7 —14 
y2—2px ise y?—2.14x ise y?2—-28x 
Cevap: y2—28x 


— << — Ee — 





kartezyen 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, y2—-12x parabolünün parametresi, 
odak noktası ve doğrultman doğrusunun denklemi ile ilgi- 
li aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 





Doğrultman 
Parametresi Odak Noktası Denklemi 
A) pzi2 F(6,0) x5— 
B) p-6 F(6,0) Xx --6 
C) p-6 F(3,0) x-— 
D) p-3 F(6,0) x--6 
E) p>3 F(3,0) x-—3 


| soru 2 


Analitik düzlemde, y2—6x parabolünün odak noktasının- 
doğrultmana uzaklığı kaç br dir? 


> 


Z B)3 C)6 D)9 E)12 


| soru 3 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen paraboller- 


den hangisinin parametresi 7 dir? 


21 
G) y——x 
)y 2 


> 


Yy 2x B) y?—7x D) y2-14x E)y2-28x 


| soru 4 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen paraboller- 
den hangisinin odak noktası F(5,0) dır? 


A) y2—-5x B)y2-10x C)y2-15x D)y?-20x E)y?2-25x 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








> 06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) ve doğrultmanı 
xz-4 doğrusu olan parabolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) y2—-16x B)y2-12x C)y2-8x D)y2-4x E)y?-2x 
soru 6 
y 
© Li 
o F(8,0) X 
x--—8 


Analitik düzlemde, odak noktası ve doğrultman doğrusu 
verilen merkezil parabolün denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 








A) y2—-4x B)y2-8x C)y2-16X D)y2-24x E)y?-32x 
| soru 7 
A iy 
X 
—— ——— —— ———— —  » 
F(5,0) 
Vx--5 


Analitik düzlemde, F(5,0) noktasına ve x—-5 doğrusuna 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) y2-20x B)y2-15x C)y2-10x D)y?2-5x E) ye x 
| soru 8 

Analitik düzlemde, odak noktası 1y 

x ekseni üzerinde bulunan ve 4 


P(2,4) noktasından geçen mer- 
kezil parabolün grafiği verilmiştir. 
Buna göre, parabolün denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 








A) y2-10x B)y2-8x C)y2-6x D)y?-4x E)y?-2x 








Parabol 











kartezyen 


y2 — — 2px Parabolü 


iy i 








xV 











| kavrama sorusu 


doğrultmanı : 5 


köşesi 


Köşesi orijinde ve kolları x ekseninin negatif tarafında olan paraboldür. 
y2—-2px parabolünün parametresi : p 


odak noktası: FÇE, o) 


p 


:0(0,0) 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y2—-8x parabolünün 
a) Parametresini bulunuz. 
b) Odak noktasının koordinatlarını bulunuz. 


c) Doğrultman doğrusunun denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


y2—-2px bağıntısından —-2px--8x ise p-4 
a) Parabolün parametresi p—4 tür. 
b) Parabolün odak noktası 


(P ol Ni 
Fİ > F(<-2,0) 
c) Parabolün doğrultman doğrusu 


xs? ise x—2 doğrusudur. 


| çözüm 





Analitik düzlemde, odak noktası F(-9,0) ve doğrultmanı 
x-9 doğrusu olan merkezil parabolün denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


Parabolün parametresi p—2.9—18 
y2—-2px ise y?2—-2.18x 
y2—-36x 
Cevap: y”——-36X 


| çözüm 





Analitik düzlemde, odak nok- y 
tası ve köşesi verilen para- 
bolün denklemini bulunuz. 





xV 


EC3,0) o 


Parabol odak noktası F(-3,0) olan merkezil paraboldür. 
Parametresi p-2.3—6 
Parabol denklemi 
y2—-2px ise y2—-2.6X 
y2—-12x 
Cevap: y“—-12x 








LCIyGYALII 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, y2—-6x parabolünün parametresi kaç- 


tır? 


3 
A)Z 
> 


| soru 2 


Analitik düzlemde, y2——6x parabolünün odak noktası aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


A) (-2:0) B) (1,0) C) (-2.0) D) (2,0) E)(-4.0) 


| soru 3 


Analitik düzlemde, y2-5x-0 parabolünün doğrultman 
doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


| soru 4 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, odak noktası F(-4,0) ve doğrultmanı 
xz4 olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y2--16x B)y2—-8x C)y2--4x D)y?-8x E)y?2-16x 


| soru 6 


Analitik düzlemde, odak noktası F(-1,0) ve köşesi orijin 
olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yi>4x B)yö—2x CO)y”--x D)yi--2x E)y?--4x 


| soru 7 


Analitik düzlemde, odak 

noktası ve köşesi verilen 
parabolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 





A) y2--6x B)y2--9x C)y2--12x D)y2--18x E) y2—-24x 


| soru 8 














Analitik düzlemde, yES-Ex parabolünün odak noktası ile iy Ax-7 
doğrultmanı arasındaki mesafe kaç br dir? 
A) 18 B) 9 Gi” DE El 
>» 
2 4 8 O 7 X 
v 

Analitik düzlemde, köşesi ve doğrultmanı gösterilen para- 

bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y2--28x B)y2--14x C)y2—-7x D)y?-7x E)y?2—-14x 
1-B 2-C 3—-C 4-bD 5—A 6-E 7-—E 8-A 








LCİNUYALII 


Parabol 














x2 - 2py Parabolü 


ay 
Xx -2py 











| kavrama sorusu 


Köşesi orijinde ve kolları y ekseninin pozitif tarafında olan 
paraboldür. 


xX2—-2py parabolünün parametresi : p 


odak noktası : F(e.2) 


doğrultmanı 
köşesi :0(0,0) 


| çözüm 





Analitik düzlemde, x2—12y parabolünün 
a) Parametresini bulunuz. 
b) Odak noktasını bulunuz. 


c) Doğrultman doğrusunun denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


xX2—-2py bağıntısından 2py-12y ise p-6 
a) Parabolün parametresi p—6 dır. 
b) Parabolün odak noktası 


RoE )-F(0a) 


c) Parabolün doğrultman doğrusu 


ya? ise y--3 doğrusudur. 


| çözüm 





Analitik düzlemde, odak noktası F(0,2) ve doğrultman 
doğrusu y--2 olan merkezil parabolün denklemini bulu- 
nuz. 


| kavrama sorusu 


Parabolün parametresi p—2.2—4 
xX2—2py ise x2-2.4y 
x2—8y 
Cevap: x2-8y 


| çözüm 





iy 


* F(0,7) 


Vx 








Analitik düzlemde, odak noktası ve köşesi verilen parabo- 
lün denklemini bulunuz. 


Parabol odak noktası F(0,7) olan merkezil paraboldür. 
Parametresi p—-2.7—14 
Parabolün denklemi 
x2—2py ise x2-2.14y 
x2—28y 
Cevap: x2-28y 








kartezyen 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, x2-6y parabolünün parametresi kaç- 


tır? 


3 
A)Z 
> 


| soru 2 


Analitik düzlemde, x2-15y parabolünün odak noktası 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A(Z.0) B) (7.0) C) (02) BG e 


| soru 3 


Analitik düzlemde, x2—7y ve x2—23y parabollerinin odak 
noktaları arasındaki mesafe kaç br dir? 


A)4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 


| soru 4 


Analitik düzlemde, x2—11y parabolünün doğrultman doğ- 
rusu aşağıdakilerden hangisidir? 











KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 5 


Analitik düzlemde, odak 
noktası ve köşesi verilen 
parabolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 





A) x2-24y B)x2-12y C)x2-9y 


D) y2—-18X 


E) y2—24x 


| soru 6 


Analitik düzlemde, doğrultmanı y--4 doğrusu olan mer- 
kezil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x2-8y B)x2-12y C)x2-16y D)y?-16xX E)y?2-24x 


| soru 7 


Analitik düzlemde, y2—6x ve x2-12y parabollerinin odak 
noktaları arasındaki mesafe kaç br dir? 


A) v5 D)3v5 E) 6vy5 


B)2v5 Cc) s5 


| soru 8 


Analitik düzlemde, x2—5y ve y2-9x parabollerinin doğrult- 
man doğrularının kesişim noktası aşağıdakilerden hangi- 











sidir? 
11 11 11 
A) y> B) y-— C)y--11  D)y-— E)yz11 
4 2 2 (EE) En) o 5 2) 0 9 5) (E. 5) 
2'2 22 44 44 4 4 
1-B 2-D 3 A A4-A 5S-A 6-Ç vie 8-D 





LCİNUYALI 


Parabol 














x2 - - 2py Parabolü 
iy 











| kavrama sorusu 


doğrultmanı : kari 


köşesi 


Köşesi orijinde ve kolları y ekseninin negatif tarafında olan paraboldür. 


x2--2py parabolünün parametresi : p 


odak noktası : F(0-) 


p 


:0(0,0) 


| çözüm 





Analitik düzlemde, x2—-12y parabolünün 
a) Parametresini bulunuz. 
b) Odak noktasını bulunuz. 


c) Doğrultman doğrusunun denklemini bulunuz. 


| kavrama sorusu 


x2--2py bağıntısından -2py-—12y ise p-6 
a) Parabolün parametresi p—6 dır. 
b) Parabolün odak noktası 


Fo-E)-F(0-9) 
2 
c) Parabolün doğrultman doğrusu 


yek ise y-3 doğrusudur. 


| çözüm 





Analitik 
odak noktası ve doğ- yz4 


düzlemde, iy 


rultmanı verilen para- 
bolün denklemini bulu- 
nuz. 











| kavrama sorusu 


Parabolün parametresi p—2.4—8 
xX2—-2py ise x2—-2.8y 
x2--16y 
Cevap: x2—--16y 


| çözüm 





Analitik düzlemde, parametresi p—16 odak noktası y ekse- 
ni üzerinde ve y ekseninin negatif tarafında olan merkezil 
parabolün denklemini bulunuz. 


Parabolün odak noktası y ekseni üzerinde ve y ekseninin ne- 
gatif tarafında ise denklemi x2——2py şeklindedir. 
p—16 olduğuna göre, parabolün denklemi 
x2—-2.16y--32y 
Cevap: x2—--32y 


— << — e —— 





LCIN UYARI 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, x2—-—18y parabolünün parametresi, 
odak noktası ve doğrultman doğrusu ile ilgili aşağıda ve- 
rilenlerden hangisi doğrudur? 





Doğrultman 

Parametresi Odak Noktası Denklemi 
A) pz18 F(0,-9) yz9 
B) pz18 F(0,9) ys—9 
9 9 

CO) p-9 roz) e 
) P 2 y 2 
9 9 

D) p-9 Fo-2) e 
) Pp > y 2 
9 9 
E —9 F(0,—-— —- 
) 0-2) 


| soru 2 








> >06 
| soru 5 


Aşağıda bazı parabol denklemleri ile, bu parabollerin odakları 
ve doğrultman doğruları verilmiştir. 


Buna göre, verilenlerden hangisi yanlıştır? 





Doğrultman 
Parabol Denklemi Odak Noktası Denklemi 
A) xX2-12y F(0,3) yz-3 
B) X2—-8y F(0,-2) y-2 
GC) o y2—-10x F- >) x-ö 
2 2 
3 3 
D) x-6 F(-2:0) x-> 
) Yy n > 
9 9 
E 218 ro xs 
) y 5 > 


| soru 6 





Analitik düzlemde, odak noktası r(0-2) olan merkezil 1. xX—4y 
E İl. x2—--2 
parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? p ıl ii 
Ki IV. y2—-8x 
A)x2-6y B)x2-3y C)x2--3y D)x2--6y E)x2--12y 
E Yukarıda verilen parabollerle ilgili, aşağıdaki bilgilerden 
Z hangisi yanlıştır? 
bi 
z A) I no'lu parabolün odağı y ekseni üzerinde, eksenin pozitif 
tarafındadır. 
B) ll no'lu parabolün odağı x ekseni üzerinde, eksenin pozi- 
tif tarafındadır. 
C) IV no'lu parabolün odağı x ekseni üzerinde, eksenin nega- 
| soru 3 , 
tif tarafındadır. 
Analitik düzlemde, y?——4x ve x2——12y parabollerinin odak D) Il velli no'lu parabollerin doğrultmanları Gi 2) noktasın- 
noktaları arasındaki mesafe kaç br dir? da kesişir. 
E) IvelV no'lu parabollerin odak noktaları arasındaki uzaklık 
A) v10 B) V15 C)2v5 D) 2v10 E)2v15 v17 br dir. 
| soru 4 | soru 7 
Analitik düzlemde, y?-9x ve x2--10y parabollerinin doğ- Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen parabol çift- 
rultmanlarının kesişim noktası aşağıdakilerden hangisi- | lerinin hangisinde, parabollerin doğrultman doğruları 
: K(-3,2) noktasında kesişir? 
dir? 
ALİ) (2-8) EE) (8-8) m eğ el a 
4'2 42 2'4 2'4 24 y2—-8X y2—--8x y2—12x o y2-8x y2 —-4x 
1-E 2-D 3—-A 4-A 5-D 6-E 7-C 





LCİN UYARI 


Parabol 














Bir Doğru ile Parabolün Birbirine Göre Durumları 


y>mx*n doğrusu ile y2—-2px parabolünün üç farklı durumu vardır. 


1) p>2mn ise doğru parabole teğettir. 
2) p>2mn ise doğru parabolü iki farklı noktada keser. 


3) p<2mn ise doğru parabolü kesmez. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y-3x4-2 doğrusu y2—2px parabolüne 
teğet olduğuna göre, p kaçtır? 


| kavrama sorusu 


Doğru denkleminden m3 ve n—2 
Doğru parabole teğet ise px2mn dir. 
p—2.3.2-12 
Cevap: 12 


| çözüm 





Analitik düzlemde, x*y--k-0 doğrusu y?—-8x parabolüne 
teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


| kavrama sorusu 


Xxtytk>0 ise y—x-k 
m—-1 ve ns-k 
y2—2px-8x ise p-4 
Doğru parabole teğet ise px2mn 
p>4-2.(-1).(-k) ise k-2 
Cevap: 2 


| çözüm 





Analitik düzlemde, x-y42-0 doğrusu ile y?—-x para- 
bolünün kesiştikleri noktaların apsislerini bulunuz. 


Doğru denkleminden y yi çekerek parabol denkleminde yeri- 


ne yazarız. 

Xtyt2-0 ise y>—x<—2 

y2—-x ise ©-2)2--x 
X244X44--x 
X245x44-0 


X1-4)(X41)20 
X--4 Xx,>-İ 
Cevap: —-4 ve —1 


— << — E— 





LCIyGYALII 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, y-2x4-k doğrusu y2-4x parabolüne 


teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


| soru 2 


Analitik düzlemde, 2y-3x44—0 doğrusu y2—kx parabolü- 
ne teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


Ay-tğ B) -9 E) -1 


| soru 3 


Analitik düzlemde, y—x-*n doğrusu odak noktası F(5,0) ve 
köşesi orijin olan parabole teğet olduğuna göre, n kaçtır? 


A) 1 B) 3 C)5 D)7 E) 10 


| soru 4 


Analitik düzlemde, y2-4x parabolünün x-2y4*7-0 doğru- 
suna paralel olan teğetinin denklemi aşağıdakilerden han- 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, y?—8x parabolünün x*-y-3-0 doğrusu- 
na dik olan teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 


A) x-y-2-0 C) x-y 20 


D) x*y-2-0 E) x*yt2—0 


| soru 6 


Analitik düzlemde, y2—-6x parabolü ile y-1 doğrusunun 
kesiştiği noktanın apsisi kaçtır? 


1 1 1 
Me B)-> 0) D) 5 


2 
6 


| soru 7 


Analitik düzlemde, x2—4y parabolü ile x--y-3—0 doğrusu- 
nun kesiştikleri noktaların apsisleri toplamı kaçtır? 


> 


)-4 B) -2 c)2 D) 4 E)6 


| soru 8 


Analitik düzlemde, y2-10x parabolünün odağından geçen 
ve x eksenine dik olan kirişin uzunluğu kaç br dir? 





gisidir? 
A)5 Ee C) 10 D) 15 E) 20 
A) x-2y410 B) x-2y42-0 C) x-2y43-0 2 
D) x-2y14—0 E) x-2y15-0 
e İ.A 5G 4-D ie) 6-C Tk SÜ 








LGİNUYAI 


Parabol 











Parabole Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğet veya Normalin Denklemi 


iy 
y?-2px 


PO4YI) 





xV 





y?2—2px parabolüne üzerindeki P(4,y,) noktasından çizilen 
teğetin denklemi: 


YıYZP(X FX) 


Ay 
x2-2py 


POc.Yı) 





xX2—-2py parabolüne üzerindeki P(x,,Y,) noktasından çizilen 
teğetin denklemi: 


X/XZPY YI) 


Parabolün üzerindeki bir noktadan geçen teğetin denklemini yazarken, yukarıda verilen bağıntıları kullanırız. Parabolün üzerin- 
deki bir noktadan geçen normalin denklemini yazarkende önce teğet denklemini buluruz. Normal ve teğet doğruları birbirine dik 
oldukları için eğimleri çarpımı —1 olacaktır. Eğimi bulduğumuz normalin, geçtiği bir noktayı kullanarak denklemini yazabiliriz. 
Hatırlarsanız bir doğrunun denklemini yazabilmek için 
1) Doğrunun eğimi 

2) Doğrunun geçtiği bir nokta, gerekli idi. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





Analitik düzlemde, y2-4x parabolü ve üzerinde P(1,2) 


noktası veriliyor. 


a) 


b) 
c) 


d) 


Parabolün P noktasındaki teğetinin denklemini bulu- 
nuz. 


Parabolün P noktasındaki teğetinin eğimini bulunuz. 
Parabolün P noktasındaki normalinin eğimini bulunuz. 


Parabolün P noktasındaki normalinin denklemini bulu- 
nuz. 


| kavrama sorusu 


a) 


y2—2px—4x ise p>2 

Teğetin denklemi 

y.yzp(xtx,) ise 2y-2(X11) 

düzenlersek x-y-4-1—0 

ax--by-c—0 doğrusunun eğimi m-- idi. 


1 


Buna göre, teğetin eğimi Mioğeş-— > 
MieğetMnormal Tİ ise İ.Mporma “-İ 
m 1 


normal © 
Normalin eğimi —-1 ise denklemi x--y--c—0 şeklindedir. 
P(1,2) noktası normal denklemini sağlar. 

X*-ytc—0 ise 1424-c—0 ve c—-3 

Normal denklemi x4-y-3—0 


| çözüm 





Analitik düzlemde, x2—12y parabolü ve üzerinde P(6,3) 


noktası veriliyor. 


a) 


b) 
c) 
d) 


Parabolün P noktasındaki teğetinin denklemini bulu- 
nuz. 


Parabolün P noktasındaki teğetinin eğimini bulunuz. 
Parabolün P noktasındaki normalinin eğimini bulunuz. 


Parabolün P noktasındaki normalinin denklemini bulu- 
nuz. 


a) 


X2—-2py-12y ise p-6 
Teğetin denklemi 

Xx, .X-p(Y*ty,) ise 6x-6(y*t3) 
düzenlersek x-y-3—0 


MieğetM ——İ ise 1.M,omg”-İ 


normal İİ 

Normalin eğimi —-1 ise denklemi x--y--c—0 şeklindedir. 
P(6,3) noktası normal denklemini sağlar. 

X*-ytc-0 ise 6*34-c-—0 ve c--9 

Normal denklemi x4-y-9—0 


normal 


m 


— << — EE —— 





LCIyGYALII 


Parabol 














| soru 1 


Analitik düzlemde, y2—2x parabolüne, üzerindeki P(2,-2) 
noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 


A)xtyt120 B)x*2y*150 C) x-2y4-2—0 


D) x-2y110 E) x-2y120 


| soru 2 


Analitik düzlemde, x2-—4y parabolüne, üzerindeki A(6,-9) 
noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden 




















> >06 
| soru 5 


Analitik düzlemde, y?—-12x parabolüne üzerindeki P(-3,6) 


noktasından çizilen normalin eğimi kaçtır? 


A) -2 B) -1 C) 1 D)2 


| soru 6 


Analitik düzlemde, y2-16x parabolünün üzerindeki ordi- 


natı -8 olan noktadan çizilen normalin eğimi kaçtır? 





hangisidir? 
A) -1 Bi e ij EYİ 
A)3x4y-9-0 B)3x4-y46-0 C)3x-y49-0 2 3 2 
D) 3x-y-4-3-0 E) 2x4*-3y-6—0 
E 
| soru 3 : | soru 7 
> 
Analitik düzlemde, grafiği iy > Analitik düzlemde, x2—4y parabolüne apsisi 2 olan nokta- 
verilen parabole, üzerinde- E dan çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisi 
ki ordinatı —6 olan noktadan > olabilir? 
çizilen teğetin denklemi a 
ui 
aşağıdakilerden hangisidir? F(3,0) E A) x-y-10 B)x-yt2-0 C)x*y-1—0 
* > 
O d D) x4y-3-0 E) x42y-4-0 
A)Xx-y13-0 B) x-y—-3—0 C)x42y-10 
D) x*y-4-3—0 E) X*y-3—0 
| soru 4 | soru 8 
Analitik düzlemde, şekil- iy Analitik düzlemde, y?—-8x parabolüne, üzerindeki P(-2,4) 
de grafiği verilen para- noktasından çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden 
bole, üzerindeki apsisi hangisidir? 
- olan noktadan çizilen O Ni 
teğetin eğimi kaçtır? ” A) x*-y-2-0 B)x*y*t5-0 C) xt-2y-6-0 
*F(0,-2) D) x-y-150 E) x-y-6-0 
1 1 1 1 
A)— B) — Cc) — D) — E) 1 
) 7 ) a ) z ) 3 ) 
1-C 2-A 3-D 4-E 5-B 6-A 7-D 8-E 





